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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksachen 18/1304, 18/1573 - 

Entwurf eines Gesetzes zur grundiegenden Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer 
Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts 


b) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
- Drucksache 18/1449 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Besonderen Ausgieichsregeiung 
für stromkosten- und handeisintensive Unternehmen 


c) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 18/1572 - 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Besonderen Ausgieichsregeiung 
fürstromkosten- und handeisintensive Unternehmen 


d) zu dem Antrag der Abgeordneten Eva Buiiing-Schröter, Caren Lay, 
Raiph Lenkert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
- Drucksache 18/1331 - 

Ökostromförderung gerecht und bürgernah 

A. Problem 

Zu den Buchstaben a bis c 

Fortführung der Energiewende mit schrittweiser Erhöhung des Anteils emeuerbarer 
Energien an der Stromversorgung auf 80 Prozent bis 2050; Begrenzung des Strom- 
kostenanstiegs, Ausbauziele für die einzelnen Technologien, Verbesserung der Kos- 
teneffizienz, Förderung über technologiespezifische Ausschreibungen mit Photovol- 
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taikanlagen als Pilotmodell, Integration in den Strommarkt durch verpflichtende Di- 
rektvermarktung, bedarfsorientiertere Einspeisung bei Biomasse, angemessene Ver- 
teilung der Ausbaukosten auf alle Stromverbraucher ohne Gefährdung der infemafi- 
onalen Wettbewerbsfahigkeif der sfrominfensiven Indusfrie, ausgewogene Regelung 
für die Eigenversorgung, Überarbeitung der Besonderen Ausgleichsregelung 
Zu Buchstabe d 

Rücknahme der Novelle des EEG und Vorlage eines neuen Gesetzentwurfs: Ab- 
schaffung ungerechtfertigter Befreiungen bestimmter energieintensiver Industrieun- 
ternehmen von der EEG-Umlage ohne Gefährdung von Arbeitspläfzen, Einschrän- 
kung von Eigensfromprivilegien, Erhalt der Einspeisevergütung, Verzicht auf Di- 
rektvermarktung und Ausschreibung sowie Mengenbegrenzungen, Reform der Ver- 
gütung; weitere Maßnahmen zur sozialen Absicherung der Energiewende im Sfrom- 
bereich, u.a. Sfrompreisaufsicht und -Senkung, Verbot von Stromsperren, Zuschüsse 
für Energiekosten und neue Elektrogeräte 

B. Lösung 

Zu den Buchstaben a bis c 

Im Zuge der Ausschussberatungen wurden folgende wesentlichen Änderungen vor- 
genommen: 

Die in den Gesetzentwürfen zur Besonderen Ausgleichsregelung (Buchstabe b und 
c) enthaltenen Regelungen wurden in den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen 
auf Ausschussdracksache 18(9)157 integriert, so dass die Vorlagen zu Buchstaben b 
und c erledigt werden können. 

Des Weiteren wurden die folgenden Änderangen vorgenommen: 

1 . Förderung emeuerbarer Energien: 

Biomasse: 

Der Vertrauensschutz für Besfandsanlagen wird in zweifacher Weise gesfärkf: 

• Bei der Übergangsregelung für Biogasanlagen, die in der Vergangenheif erwei- 
tert wurden, wird die förderfähige Sfrommenge auf 95 Prozent der am 3 1 . Juli 
2014 bestehenden installierten Leistung festgelegt; wahlweise kann die tatsäch- 
liche Höchstbemessungsleistung genutzt werden. Dies stärkt gerade die Position 
der Anlagenbetreiber, die erst kürzlich ihre Anlagen erweitert haben und die 
Leistung ihrer Anlage in den letzten beiden Jahren z.B. wegen Anfahrschwierig- 
keiten nicht voll ausfahren konnten. 

• Für bestehende Biomethananlagen wird der Bestandsschutz gesichert: Block- 
heizkraftwerke (BHKW), die bisher Erdgas nutzten, können auch künftig zu den 
alten, hohen Fördersätzen auf Biomethan umsteigen. Das ist aus Kostengründen 
an die Voraussetzungen gebunden, dass sie ausschließlich Biomethan aus beste- 
henden Gasaufbereitungsanlagen nutzen und für jedes „neue“ BHKW ein „altes“ 
BHKW außer Betrieb geht. Dies gibt den bestehenden Gasaufbereitungsanlagen 
eine sichere Geschäftsgrundlage auch in der Zukunft. 

Die Förderang für neue Biogasanlagen wird gegenüber dem Gesetzentwurf der Bun- 
desregierung nicht geändert. Da auch deshalb die früheren quantitativen Ziele der 
Biogasaufbereitung unrealistisch sind, wird die Zielbestimmung der Gasnetzzu- 
gangsverordnung (GasNZV) entsprechend geändert. 

Wasserkraft: 

• Die jährliche Degression in Höhe von 1 Prozent wird auf 0,5 Prozent abgesenkt. 
Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass bei der Wasserkraft als ausgereifter 
Technologie nur begrenzte Kostensenkungspotentiale existieren. 
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• Bei bestehenden Wasserkraftanlagen wird eine Modemisierungsvergütung er- 
möglicht, selbst wenn die Modernisierung keiner wasserrechtlichen Zulassung 
bedarf. Der Vergütungsanspruch besteht, wenn infolge der Modernisierung die 
Leistung der Anlage um mindestens 10 Prozent gesteigert wird. 

• Der bereits im EEG 2012 bestehende Förderausschluss für Wasserkraftanlagen 
an neuen durchgehenden Querverbauungen wird wieder im EEG verankert. Die 
von der Bundesregierang vorgeschlagene Überführung in das Wasserhaushalts- 
gesetz (WHG) erfolgt nicht. 

Windenergie auf See: 

Um sicherzustellen, dass das 6,5 GW-Ausbauziel erreicht wird, wird u.a. festgelegt, 
dass die Bundesnetzagentur Netzanschlusskapazitäten bei stagnierenden Projekten 
unter bestimmten Voraussetzungen entziehen soll. Bisher war dies eine Kann-Vor- 
schrift. 

Geothermie: 

Anlagen, die bis 2016 bergrechtlich genehmigt und vor 2021 in Betrieb genommen 
werden, können noch nach dem bisherigen Vergütungssystem gefördert werden, 
werden also von der Umstellung der künftigen Förderung auf Ausschreibungen aus- 
genommen. 

Grubengas: 

Die Fördersätze werden im Interesse der Kosteneffizienz leicht abgesenkt, um Über- 
forderungen zu vermeiden. 

2. Marktintegration emeuerbarer Energien: 

Die verpflichtende Direktvermarktung wird schneller eingeführt: Ab 2016 müssen 
alle Anlagen ab einer Leistung von 100 kW direkt vermarkten. Dies stärkt die 
Marktintegration der emeuerbaren Energien. 

Die Möglichkeit zur anteiligen Direktvermarktung wird in dem bisherigen Umfang 
fortgeführt. 

Im Einklang mit den europäischen Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien entfällt 
künftig der Förderansprach für neue Emeuerbare-Energien-Anlagen, wenn über ei- 
nen längeren Zeitraum (über sechs Stunden) negative Börsenpreise zu verzeichnen 
sind. 

Anlagen müssen künftig femsteuerbar sein. Auf Vorschlag von Bundesrat und Bun- 
desregierung wird eine Ausnahme von der Femsteuerbarkeit vorgesehen, soweit 
eine Fernsteuerung mit der Anlagenzulassung nicht vereinbar ist. Die Femsteuerbar- 
keit muss außerdem bei Neuanlagen erst einen Monat nach Inbetriebnahme erfüllt 
werden; dies vermeidet Startschwierigkeiten beim Anfahren der Anlagen. Bestands- 
anlagen in der Direktvermarktung müssen ebenfalls künftig femsteuerbar sein; die 
entsprechende Nachrüstpflicht wird zur Vermeidung von Marktverwerfungen bis 
zum 31. März 2015 verlängert. 

Es wird eine Verordnungsermächtigung für ein System zur Grünstromvermarktung 
in das EEG aufgenommen. Eine entsprechende Verordnung kann nur erlassen wer- 
den, wenn und soweit die Grünstromvermarktung europarechtlich zulässig ist und 
die EEG-Umlage für alle anderen Stromverbraucher nicht erhöht wird. 

3 . B esondere Ausgleichsregelung : 

Die Besondere Ausgleichsregelung wird in den Gesetzentwurf integriert. Auch die 
Empfehlung der Bundesregierung für eine rechtssichere Regelung zur Umwandlung 
und Umstrukturierung von Unternehmen in der Besonderen Ausgleichsregelung 
wird in den Gesetzentwurf integriert. 
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Die Branchen der antragsberechtigten Unternehmen in der Besonderen Ausgleichs- 
regelung werden aufgrund der Vorgaben der europäischen Umwelt- und Energiebei- 
hilfeleitlinien nicht geändert. Sofern die Kommission ihre Vorgaben ändert, können 
diese Änderungen unverzüglich umgesetzt werden; hierzu wird die Bundesregierung 
durch eine neue Verordnungsermächtigung ermächtigt. 

Zur Vermeidung von wirtschaftlichen Verwerfungen wird die Mindest-Umlage in 
der Besonderen Ausgleichsregelung für Unternehmen aus der NE-Metall-Branche 
auf 0,05 Cent/kWh abgesenkt. 

Die Flexibilität in der Antragstellung wird für die begünstigten Unternehmen erhöht: 
Sie können in der Übergangszeit frei wählen, ob sie ihre Bruttowertschöpftmg auf- 
grund der zuletzt vorliegenden Daten oder aufgrund des Durchschnitts der vergan- 
genen drei Jahre berechnen. 

Der Übergang zwischen der Eigenversorgung und der Besonderen Ausgleichsrege- 
lung wird erleichtert. 

Die Flärtefallregelung wird — auf Empfehlung von Bundesrat und Bundesregierung 
- auch auf selbständige Untemehmensteile erweitert, die nicht mehr antragsberech- 
tigt sind, weil sie einer Branche nach Liste 2 angehören. Zugleich wird die Flärte- 
fallregelung aufgrund der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien geändert für die 
Unternehmen, die bisher die 14 Prozent Stromkostenintensität erfüllt haben, künftig 
jedoch die 16 bzw. 17 Prozent nicht erreichen. 

Die Anforderungen an das Energiemanagement wird für kleinere Unternehmen er- 
leichtert: Unternehmen mit einem Stromverbrauch von weniger als 5 GWh müssen 
kein Managementsystem nach ISO 50.00 1 oder EMAS betreiben, sondern es reichen 
auch Systeme, die für den Spitzenausgleich anerkannt sind. 

4. Eigenversorgung: 

Die Regelung zur Eigenversorgung wird in einem zentralen Punkt gegenüber dem 
Regierungsentwurf geändert: Künftig beträgt die Umlagepflicht für alle neuen Ei- 
genversorger im Grundsatz 40 Prozent. Dieser Wert erhöht sich für alle Anlagen, die 
weder eine Emeuerbare-Energien-Anlage noch eine hocheffiziente KWK-Anlage 
sind, auf 100 Prozent. Hierdurch wird ein einfaches, nicht-diskriminierendes und 
gleiches Regelungssystem für den Eigenverbrauch eingeführt. 

Im Interesse eines gleitenden Einstiegs in die neue Regelung beträgt der Umlagesatz 
zunächst bis Ende 2015 30 Prozent und im Kalenderjahr 2016 35 Prozent. Diese 
Prozentsätze gelten nur in diesen Jahren. Anlagen, die in diesen Jahren. Anlagen, die 
in diesem Jahren in Betrieb genommen werden, müssen ab 2017 auch die Umlage in 
Höhe von 40 Prozent zahlen. 

Wie auch im Regierungsentwurf werden kleine Anlagen ausgenommen. Diese Ba- 
gatellgrenze dient insbesondere der Vermeidung eines unverhältnismäßigen büro- 
kratischen Aufwands. 

Inhaltlich wird die Eigenversorgung darüber hinaus im Wesentlichen in zwei weite- 
ren Punkten geändert: 

Das Eigenverbrauchsprivileg greift für alle Modernisierungen von Bestandsanlagen, 
die im räumlichen Zusammenhang zwischen Erzeugung und Verbrauch durchge- 
führt werden (Gleichbehandlung der verschiedenen Bestandsanlagen). 

Bei Bestandsanlagen zur industriellen Eigenversorgung aus der Kuppelgasverstro- 
mung wird eine Erleichterung eingeführt, die der spezifischen Situation von Kup- 
pelgasen entspricht. 

Schließlich wird eine Verordnungsermächtigung in das KWK-Gesetz aufgenom- 


men: 
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Hierdurch kann auch kurzfristig durch eine Verordnung die KWK-Förderung ange- 
passt werden, soweit dies im Zuge der Belastung der Eigenversorgung mit der antei- 
ligen EEG-Umlage erforderlich ist. Dies kann insbesondere genutzt werden, um ge- 
rade bei industriellen KWK-Anlagen die Mehrbelastung gegenüber dem Regie- 
rungsentwurf angemessen auszugleichen. 

Bestandsanlagen werden weiterhin nicht mit der EEG-Umlage belastet. Diese Rege- 
lung wird 2017 evaluiert. Auf dieser Grandlage soll ein Vorschlag für eine zukünf- 
tige Regelung vorgelegt werden. Diese Neuregelung muss mit dem Beihilferecht 
vereinbar sein. 

5. Sonstige Themen (Auswahl): 

Im Lichte der Diskussionen mit der Europäischen Kommission wird die Bedeutung 
der Kooperationsmechanismen der Emeuerbare-Energien-Richtlinie betont. Ihre 
Umsetzung wird als Ziel in § 2 EEG 2014 aufgenommen. Künftig sollen bei Aus- 
schreibungen 5 Prozent der neu zu installierenden Leistung auch für ausländische 
Projekte geöffnet werden; dies wird bereits bei den Pilot- Ausschreibungen für die 
Freiflächenanlagen angestrebt. 

Die Clearingstelle wird aufgewertet und in die Lage versetzt, ihre Verfahren zu be- 
schleunigen. 

Bei Pilotvorhaben nach § 2 Absatz 2 des Bundesbedarfsplangesetzes wird im Ein- 
zelfall eine Parallelführang eines Erdkabels mit einer bestehenden Hoch- oder 
Höchstspannungsfreileitung ermöglicht. Das erweitert die Verkabelungsmöglichkei- 
ten bei HGÜ-Leitungen in wirtschaftlich und technisch effizienten Teilabschnitten. 

Zu den Buchstaben a bis c 

Annahme des Gesetzentwnrfs anf Drneksaehen 18/1304, 18/1573 in geänderter 
Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer Stimmenthaltung 
aus der Fraktion der SPD in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE. 

Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drueksaehe 18/1449. 
Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drueksaehe 18/1572. 

Zu Buchstabe d 

Ablehnung des Antrags auf Drueksaehe 18/1331 mit den Stimmen der Fraktio- 
nen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE. 

C. Alternativen 

Zu Buchstabe a 

Keine. Das Gesetz stellt sicher, dass die Ziele zum Ausbau der emeuerbaren Ener- 
gien kostengünstiger erreicht werden. Dies ist auch Ergebnis der verschiedenen Stu- 
dien, die die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem EEG-Erfahrangsbericht 
vergeben hat. Soweit es zu dem bestehenden System der staatlich festgelegten För- 
derhöhe für die emeuerbaren Energien mit den Ausschreibungsmodellen eine Alter- 
native gibt, sieht dieses Gesetz vor, dass diese Alternative erprobt (§ 53 EEG 2014) 
und evaluiert (§ 95 EEG 2014) wird. Weitergehende Alternativen (z.B. die Einfüh- 
rung eines Quotenmodells oder eine technologieneutrale Förderung) wurden geprüft, 
aber gerade im Hinblick auf die Ziele und Grundsätze des Gesetzes (§ 2 EEG 2014) 
verworfen. 

Zu den Buchstaben b und c 

Keine. Das Gesetz stellt sicher, dass die grundlegende Reform des EEG um Ausnah- 
meregelungen für die stromintensive, im internationalen Wettbewerb stehende In- 
dustrie ergänzt wird, so dass deren internationale Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich 
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der Strompreise erhalten bleibt. Ein Verzicht auf Ausnahmereglungen für die strom- 
intensive Industrie wurde geprüft, aber wegen der möglichen negativen Auswirkun- 
gen auf den Bestand von Arbeitsplätzen in Deutschland und der verhältnismäßig ge- 
ringen Kostenerleichterung, die dadurch kurzfristig bei den übrigen Stromverbrau- 
chem erreichbar wäre, verworfen. 

Zu Buchstabe d 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Zu Buchstabe a 

Unmittelbare Kosten für die öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 
können sich dadurch ergeben, dass sich die Novelle auf die Höhe der EEG-Umlage 
auswirkt, die vielfach auch an die öffentlichen Haushalte als Stromverbraucher wei- 
tergegeben wird. Ziel dieser Novelle ist es, die bisherige Kostendynamik bei der 
Entwicklung der EEG-Umlage zu durchbrechen, dies gilt mithin auch für die Kos- 
tenbelastung für die öffentlichen Haushalte. Gegenüber dem geltenden EEG wirkt 
dieses Gesetz insgesamt kostendämpfend. 

Zu den Buchstaben b und c 

Unmittelbare Kosten für die öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) 
können sich dadurch ergeben, dass sich die Neuregelung auf die Höhe der EEG- 
Umlage auswirkt, die vielfach auch an die öffentlichen Haushalte als Stromverbrau- 
cher weitergegeben wird. Gegenüber dem geltenden EEG wirkt die Neuregelung vo- 
raussichtlich weder kostensteigemd noch signifikant kostensenkend. 

Zu Buchstabe d 
Wurden nicht erörtert. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Zu Buchstabe a 

Kosten können sich für die privaten Haushalte dadurch ergeben, dass sich die No- 
velle auf die Höhe der EEG-Umlage auswirkt, die vielfach an die privaten Haushalte 
als Stromverbraucher weitergegeben wird (siehe oben D.).Das Gesetz schafft keine 
neuen Pflichten für private Haushalte. Durch die Änderung des Bundesbedarfsplan- 
gesetzes wird die Möglichkeit zur teilweisen Erdverkabelung von Leitungen in 
Hochspannungs-Gleichstromübertragungstechnologie erweitert. Die dadurch entste- 
henden Mehrkosten können über die Netzentgelte auf die Verbraucher umgelegt 
werden. Der Umfang der Mehrkosten kann vorab nicht genau ermittelt werden. Er 
hängt vom Umfang der Erdverkabelung sowie den jeweiligen Gegebenheiten (z.B. 
der Bodenbeschaffenheit) ab. 

Zu den Buchstaben b und c 

Kosten können sich für die privaten Haushalte dadurch ergeben, dass sich die No- 
velle auf die Höhe der EEG-Umlage auswirkt, die vielfach an die privaten Haushalte 
als Stromverbraucher weitergegeben wird (siehe oben D.). Das Gesetz schafft keine 
neuen Pflichten für private Haushalte. 

Zu Buchstabe d 
Wurde nicht erörtert. 



Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-7- 


Drucksache 18/1891 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Zu Buchstabe a 

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ist, soweit dies auf Grundlage der beste- 
henden Daten und auch im Lichte der Stellungnahmen der Verbändeanhörung mög- 
lich war, berechnet worden. Er ist im Allgemeinen Teil der Begründung dargestellt. 
Zu den Buchstaben b und c 

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft ist, soweit dies auf Grandlage der beste- 
henden Daten möglich war, berechnet worden. Er ist im Allgemeinen Teil der Be- 
gründung dargestellt. 

Zu Buchstabe d 
Wurde nicht erörtert. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Zu den Buchstaben a bis c 

Durch das Gesetz werden für Bürger keine neuen Informationspflichten geschaffen, 
keine bestehenden geändert oder abgeschafft. 

Zu Buchstabe d 
Wurden nicht erörtert. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Zu Buchstabe a 

Durch das Anlagenregister nach § 6 EEG 2014, die Einführung von Ausschreibun- 
gen bei Freiflächenanlagen und die Einführung einer Mengensteuerang für Wind- 
energieanlagen auf See in § 17d EnWG erhöht sich der Arbeitsaufwand bei der Bun- 
desnetzagentur für Elektrizität, 

Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur - BNetzA). 
Die hieraus resultierenden Kosten für das Anlagenregister werden in der Begrün- 
dung der Anlagenregisterverordnung dargestellt. Der Verwaltungsaufwand für die 
Ausschreibungen soll grundsätzlich durch Gebühren gedeckt werden. Die Kosten für 
die Mengensteuerang bei der Windenergie auf See erhöhen die Kosten für die bereits 
heute vorgesehene Kapazitätsvergabe nur geringfügig. Aufgrund der geringen Fall- 
zahlen ist bis 2020 mit Mehrkosten von unter 45 000 Euro zu rechnen. Darüber hin- 
aus wirkt sich diese Novelle auf den Arbeits- und Personalaufwand im Bundesamt 

für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beim Vollzug der Besonderen Aus- 
gleichsregelung aus. Der daraus entstehende Verwaltungsaufwand wird grundsätz- 
lich durch die Erhebung von Gebühren und Auslagen nach der Besondere-Aus- 
gleichsregelung-Gebührenverordnung gedeckt; im Übrigen werden die Gebühren 
und Auslagen mit der Veränderung des Verwaltungsaufwandes im Rahmen einer 
Novellierung dieser Verordnung angepasst. Die Auswirkungen, insbesondere auf 
den Personalhaushalt des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, werden 
im weiteren Verlauf des Verfahrens geprüft und nachgetragen. Schließlich wird das 
öffentliche Berichtswesen neu gefasst und mit § 95 EEG 2014 eine neue Berichts- 
pflicht für die Bundesregierung eingeführt. Die Kosten für den Bund werden von 
den betroffenen Ressorts im Rahmen der für ihre Einzelpläne geltenden Finanzplan- 
ansätze gedeckt. Über (Plan-) Stellen in den jeweiligen Personalhaushalten wird un- 
ter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen in den jeweiligen Flaushaltsaufstel- 
lungsverfahren zu entscheiden sein. 

Zu den Buchstaben b und c 

Das Gesetz wirkt sich auf den Arbeits- und Personalaufwand im Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beim Vollzug der Besonderen Ausgleichs- 
regelung und beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in der Ausübung 
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der Rechts- und Fachaufsicht über das BAFA aus. Der daraus entstehende Verwal- 
tungsaufwand wird grundsätzlich durch die Erhebung von Gebühren und Auslagen 
nach der Besondere-Ausgleichsregelung- Gebührenverordnung gedeckt; im Übrigen 
werden die Gebühren und Auslagen mit der Veränderung des Verwaltungsaufwan- 
des im Rahmen einer Novellierung dieser Verordnung angepasst. Soweit möglich, 
soll die Gebührenverordnung so kurzfristig novelliert werden, dass sie ggf noch für 
das Antragsjahr 2014 Geltung erlangt. Der Erfüllungsaufwand ist im Allgemeinen 
Teil der Begründung näher dargestellt. Die Kosten für den Bund werden von den 
betroffenen Ressorts im Rahmen der für ihre Einzelpläne geltenden Finanzplanan- 
sätze gedeckt. Über (Plan-) Stellen in den jeweiligen Personalhaushalten wird unter 
Berücksichtigung vorhandener Ressourcen in den jeweiligen Haushaltsaufstellungs- 
verfahren zu entscheiden sein. 

Zu Buchstabe d 
Wurde nicht erörtert. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/1304, 18/1573 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen, 

b) die Gesetzentwürfe auf Dracksachen 18/1449 und 18/1572 für erledigt zu erklären, 

c) den Antrag auf Dracksache 18/1331 abzulehnen. 

Berlin, den 24. Juni 2014 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

Dr. Peter Ramsauer Thomas Bareiß 

Vorsitzender Berichterstatter 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden 
Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
und zur Änderung weiterer Bestimmungen 
des Energiewirtschaftsrechts 

Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden 
Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
und zur Änderung weiterer Bestimmungen 
des Energiewirtschaftsrechts 

Vom ... 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos- 
sen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be- 
schlossen: 


Artikel 1 


Artikel 1 

Gesetz für den Ausbau 
erneuerbarer Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2014) 

Gesetz für den Ausbau 
erneuerbarer Energien 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2014) 


Inhaltsübersicht 


Inhaltsübersicht 


Teill 

Allgemeine Bestimmungen 


Teill 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zweck und Ziel des Gesetzes 

§1 

Zweck und Ziel des Gesetzes 

§2 

Grundsätze des Gesetzes 

§2 

Grandsätze des Gesetzes 

§3 

Ausbaupfad 

§3 

Ausbaupfad 

§4 

Anwendungsbereich 

§4 

Geltungsbereich 

§5 

Begriffsbestimmungen 

§5 

Begriffsbestimmungen 

§6 

Anlagenregister 

§6 

Anlagenregister 

§7 

Gesetzliches Schuldverhältnis 

§7 

Gesetzliches Schuldverhältnis 


Teill 

Ansehluss, Abnahme, Übertragung 
und Verteilung 


Teill 

Anschluss, Abnahme, Übertragung 
und Verteilung 


Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 


Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§8 

Anschluss 

§8 

Anschluss 

§9 

Technische Vorgaben 

§9 

Technische Vorgaben 

§ 10 

Ausführung und Nutzung des Anschlusses 

§ 10 

Ausführung und Nutzung des Anschlusses 

§ 11 

Abnahme, Übertragung und Verteilung 

§ 11 

Abnahme, Übertragung und Verteilung 
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Abschnitt 2 

Kapazitätserweiterung und Einspeisemanagement 

Abschnitt 2 

Kapazitätserweiterang und Einspeisemanagement 

§ 12 

Erweiterang der Netzkapazität 

§ 12 

Erweiterang der Netzkapazität 

§ 13 

Schadensersatz 

§13 

Schadensersatz 

§ 14 

Einspeisemanagement 

§ 14 

Einspeisemanagement 

§ 15 

Härtefallregelung 

§ 15 

Härtefallregelung 


Abschnitt 3 

Kosten 


Abschnitt 3 

Kosten 

§ 16 

Netzanschluss 

§ 16 

Netzanschluss 

§ 17 

Kapazitätserweiterang 

§ 17 

Kapazitätserweiterang 

§ 18 

Vertragliche Vereinbarung 

§ 18 

Vertragliche Vereinbarung 


Teils 

Finanzielle Fördernng 


Teil 3 

Finanzielle Fördernng 


Abschnitt 1 

Allgemeine Förderbestimmungen 


Abschnitt 1 

Allgemeine Förderbestimmungen 

§ 19 

Förderansprach für Strom 

§ 19 

Förderansprach für Strom 

§20 

Wechsel zwischen Veräußerangsformen 

§20 

Wechsel zwischen Veräußerangsformen 

§21 

Verfahren für den Wechsel 

§21 

Verfahren für den Wechsel 

§22 

Förderbeginn und Förderdauer 

§22 

Förderbeginn und Förderdauer 

§23 

Berechnung der Förderang 

§23 

Berechnung der Förderung 



§24 

Verringerung der Förderung bei negativen 
Preisen 


Verringerung der Förderung 

§25 

Verringerung der Förderung bei Pfliehtver- 
stößen 

^25 

Allgemeine Bestimmungen zur Absenkung 
der Förderung 

§26 

Allgemeine Bestimmungen zur Absenkung 
der Förderung 


Jährliche Absenkung der Förderung 

§27 

Absenkung der Förderung für Strom aus 
Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Gru- 
bengas und Geothermie 

^27 

Absenkung der Förderung für Strom aus 
Biomasse 

§28 

Absenkung der Förderung für Strom aus 
Biomasse 

^25 

Absenkung der Förderung für Strom aus 
Windenergiean/ögen an Land 

§29 

Absenkung der Förderung für Strom aus 
Windenergie an Land 



§30 

Absenkung der Förderung für Strom aus 
Windenergie auf See 




Drucksache 18/1891 


- 12 - 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

§ 29 Absenkung der Förderung für Strom aus so- 

§ 31 Absenkung der Förderung für Sfrom aus so- 

larer Strahlungsenergie 

larer Sfrahlungsenergie 

§ SO Förderung für Strom aus mehreren Anlagen 

§ 32 Förderang für Sfrom aus mehreren Anlagen 

§ S1 Aufrechnung 

§ 33 Aufrechnung 

Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Geförderte Direktvermarktung 

Geförderte Direktvermarktung 

§ 32 Marktprämie 

§ 34 Marktprämie 

§33 Voraussetzungen der Marktprämie 

§ 35 Voraussetzungen der Marktprämie 

§34 Femsteuerbarkeit 

§ 36 Femsteuerbarkeit 

Abschnitt 3 

Abschnitt 3 

Einspeisevergütung 

Einspeisevergütung 

§35 Einspeisevergütung für kleine Anlagen 

§ 37 Einspeise Vergütung für kleine Anlagen 

§36 Einspeisevergütung in Ausnahmefällen 

§ 38 Einspeisevergütung in Ausnahmefällen 

§37 Gemeinsame Bestimmungen für die Einspei- 

§ 39 Gemeinsame Bestimmungen für die Einspei- 

severgütung 

severgütung 

Abschnitt 4 

Abschnitt 4 

Besondere Förderbestimmungen (Sparten) 

Besondere Förderbestimmungen (Sparten) 

§ 38 Wasserkraft 

§ 40 Wasserkraft 

§ 39 Deponiegas 

§ 41 Deponiegas 

§40 Klärgas 

§ 42 Klärgas 

§ 41 Grubengas 

§ 43 Grubengas 

§ 42 Biomasse 

§ 44 Biomasse 

§ 43 Vergärung von Bioabfallen 

§ 45 Vergärung von Bioabfällen 

§ 44 Vergärung von Gülle 

§ 46 Vergärung von Gülle 

§ 45 Gemeinsame Bestimmungen für Sfrom aus 

§ 47 Gemeinsame Bestimmungen für Sfrom aus 

Biomasse und Gasen 

Biomasse und Gasen 

§46 Geothermie 

§ 48 Geothermie 

§47 Windenergie an Land 

§ 49 Windenergie an Land 

§ 48 Windenergie auf See 

§ 50 Windenergie auf See 

§ 49 Solare Sfrahlungsenergie 

§ 51 Solare Sfrahlungsenergie 
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Abschnitt 5 

Abschnitt 5 

Besondere Förderbestimmungen (Flexibilität) 

Besondere Förderbestimmungen (Flexibilität) 

§50 Förderansprach für Flexibilität 

§ 52 Förderansprach für Flexibilität 

§51 Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

§ 53 Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

§ 52 Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen 

§ 54 Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen 

Abschnitt 6 

Abschnitt 6 

Besondere Förderbestimmungen 

Besondere Förderbestimmungen 

(Ausschreibungen) 

(Ausschreibungen) 

§ 53 Ausschreibung der Förderang für Freiflä- 

§ 55 Ausschreibung der Förderung für Freiflä- 

chenanlagen 

chenanlagen 

Teil 4 

Teil 4 

Ausgleichsmechanismus 

Ausgleichsmechanismus 

Abschnitt 1 

Abschnitt 1 

Bundesweiter Ausgleich 

Bundesweiter Ausgleich 

§ 54 Weitergabe an den Übertragungsnetzbetrei- 

§ 56 Weitergabe an den Übertragungsnetzbetrei- 

ber 

ber 

§ 55 Ausgleich zwischen Netzbefreibem und 

§ 57 Ausgleich zwischen Netzbetreibem und 

Üb ertragungsnetzb etreib em 

Üb ertragungsnetzb etreib em 

§56 Ausgleich zwischen den Übertragungsnetzbe- 

§ 58 Ausgleich zwischen den Übertragungsnetzbe- 

treibem 

treib em 

§57 V ermarktung und EEG- Umlage 

§ 59 Vermarktung durch die Übertragungsnetz- 


betreiber 


§ 60 EEG-Umlage für Elektrizitätsversor- 


gungsunternehmen 

§58 Eigenversorgung 

§ 61 EEG-Umlage für Letztverbraucher und 


Eigenversorger 

§59 Nachträgliche Korrekturen 

§ 62 Nachträgliche Korrekturen 

Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Besondere Ausgleichsregelung 

Besondere Ausgleichsregelung 

§ 60 Grundsatz 

§ 63 Grundsatz 
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§ 61 Stromkostenintensive Unternehmen 

§ 64 Stromkostenintensive Unternehmen 

§ 62 Schienenbahnen 

§ 65 Schienenbahnen 

§ 63 Antragsfrist und Entscheidungswirkung 

§ 66 Antragstellung und Entscheidungswirkung 


§ 67 Umwandlung von Unternehmen 

§ 64 Rücknahme der Entscheidung, Auskunft, Be- 

§ 68 Rücknahme der Entscheidung, Auskunft, Be- 

tretungsrecht 

tretungsrecht 

§ 65 Mitwirkungs- und Auskunftspflicht 

§ 69 Mitwirkungs- und Auskunftspflicht 

Teils 

Teils 

Transparenz 

Transparenz 

Abschnitt 1 

Abschnitt 1 

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

§ 66 Grundsatz 

§ 70 Grandsatz 

§67 Anlagenbetreiber 

§ 71 Anlagenbetreiber 

§ 68 Netzbetreiber 

§ 72 Netzbetreiber 

§ 69 Übertragungsnetzbetreiber 

§ 73 Übertragungsnetzbetreiber 

§70 Elektrizitätsversorgungsuntemehmen 

§ 74 Elektrizitätsversorgungsuntemehmen 

§ 71 Testierung 

§ 75 Testierung 

§ 72 Information der Bundesnetzagentur 

§ 76 Information der Bundesnetzagentur 

§ 73 Information der Öffentlichkeit 

§ 77 Information der Öffentlichkeit 

Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Stromkennzeichnung und Doppelvermarktungsver- 

Stromkennzeichnung und Doppelvermarktungsver- 

bot 

bot 

§ 74 Stromkennzeichnung entsprechend der 

§ 78 Stromkennzeichnung entsprechend der 

EEG-Umlage 

EEG-Umlage 

§ 75 Herkunftsnachweise 

§ 79 Herkunftsnachweise 

§ 76 Doppelvermarktungsverbot 

§ 80 Doppelvermarktungsverbot 

Teil 6 

Teil 6 

Rechtsschutz und behördliches Verfahren 

Rechtsschutz und behördliches Verfahren 

§77 Clearingstelle 

§ 81 Clearingstelle 

§ 78 Verbraucherschutz 

§ 82 Verbraucherschutz 

§ 79 Einstweiliger Rechtsschutz 

§ 83 Einstweiliger Rechtsschutz 

§80 Nutzung von Seewasserstraßen 

§ 84 Nutzung von Seewasserstraßen 

§ 81 Aufgaben der Bundesnetzagentur 

§ 85 Aufgaben der Bundesnetzagentur 
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§82 

Bußgeldvorschriften 

§86 

Bußgeldvorschriften 

§83 

Fachaufsicht 

§83 

entfällt 

§84 

Gebühren und Auslagen 

§87 

Gebühren und Auslagen 


Teil? 

Verordnungsermächtigungen, Berichte, 
Übergangsbestimmungen 

Teil? 

V erordnungsermächtigungen, Berichte, 
Übergangsbestimmungen 


Abschnitt 1 

V erordnungsermächtigungen 


Abschnitt 1 

V erordnungsermächtigungen 

§85 

Verordnungsermächtigung zur Ausschrei- 
bung der Förderung für Freiflächenanlagen 

§88 

Verordnungsermächtigung zur Ausschrei- 
bung der Förderang für Freiflächenanlagen 

§86 

Verordnungsermächtigung zur Stromerzeu- 
gung aus Biomasse 

§89 

Verordnungsermächtigung zur Stromerzeu- 
gung aus Biomasse 

§87 

Verordnungsermächtigung zu Nachhaltig- 
keitsanforderungen für Biomasse 

§90 

Verordnungsermächtigung zu Nachhaltig- 
keitsanforderangen für Biomasse 

§88 

Verordnungsermächtigung zum Ausgleichs- 
mechanismus 

§91 

Verordnungsermächtigung zum Ausgleichs- 
mechanismus 

§89 

Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnach- 
weisen 

§92 

Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnach- 
weisen 

§90 

Verordnungsermächtigung zum Anlagenre- 
gister 

§93 

Verordnungsermächtigung zum Anlagenre- 
gister 



§94 

Verordnungsermächtigungen zur Beson- 
deren Ausgleichsregelung 

§91 

Weitere Verordnungsermächtigungen 

§95 

Weitere Verordnungsermächtigungen 

§92 

Gemeinsame Bestimmungen 

§96 

Gemeinsame Bestimmungen 


Abschnitt 2 

Berichte 


Abschnitt 2 

Berichte 

§93 

Erfahrungsbericht 

§9? 

Erfahrungsbericht 

§94 

Monitoringbericht 

§98 

Monitoringbericht 

§95 

Ausschreibungsbericht 

§99 

Ausschreibungsbericht 


Abschnitt 3 

Übergangsbestimmungen 


Abschnitt 3 

Übergangsbestimmungen 

§96 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§100 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§97 

Übergangsbestimmungen für Strom aus 
Biomasse 

§ 101 Übergangsbestimmungen für Strom aus 

Biogas 
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§ 98 Übergangsbestimmung zur Umstellung auf 
Ausschreibungen 

§ 102 Übergangsbestimmung zur Umstellung auf 
Ausschreibungen 


§ 103 Übergangs- und Härtefallbestimmungen 
zur Besonderen Ausgleiehsregelung 

§ 99 Weitere Übergangsbestimmungen 

§ 104 Weitere Übergangsbestimmungen 

Anlagen 

Anlagen 


Anlage 1 : Höhe der Marktprämie 

Anlage 1: 

Höhe der Marktprämie 

Anlage 2: Referenzertrag 

Anlage 2: 

Referenzertrag 

Anlage 3 : Voraussetzungen und Höhe der 

Flexibilitätsprämie 

Anlage 3 : 

Voraussetzungen und Höhe der 
Flexibilitätsprämie 

Anlage 4: Stromkosten- oder handelsintensive 

Branchen 

Anlage 4: 

Stromkosten- oder handelsintensive 
Branchen 

Teill 

Allgemeine Bestimmungen 

Teill 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zweek und Ziel des Gesetzes 


§1 

unverändert 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere 
im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine 
nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu 
ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der 
Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 
langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile 
Energieressourcen zu schonen und die Weiterent- 
wicklung von Technologien zur Erzeugung von 
Strom aus emeuerbaren Energien zu fördern. 



(2) Um den Zweck des Absatzes 1 zu erreichen, 
verfolgt dieses Gesetz das Ziel, den Anteil des aus 
emeuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bmt- 
tostromverbrauch stetig und kosteneffizient auf min- 
destens 80 Prozent bis zum Jahr 2050 zu erhöhen. 
Hierzu soll dieser Anteil betragen: 



1 . 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025 und 



2. 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035. 



(3) Das Ziel nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
dient auch dazu, den Anteil emeuerbarer Energien 
am gesamten Bmttoendenergieverbrauch bis zum 
Jahr 2020 auf mindestens 1 8 Prozent zu erhöhen. 



§2 

Grundsätze des Gesetzes 


§2 

Grundsätze des Gesetzes 

(1) Strom aus emeuerbaren Energien und Gm- 
bengas soll in das Elektrizitätsversorgungssystem in- 
tegriert werden. Die verbesserte Markt- und 

(1) u 

nverändert 
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Netzintegration der emeuerbaren Energien soll zu ei- 
ner Transformation des gesamten Energieversor- 
gungssystems beitragen. 

(2) Strom aus emeuerbaren Energien und aus 
Grubengas soll zum Zweck der Marktintegration di- 
rekt vermarktet werden. 

(3) Die finanzielle Förderang für Strom aus er- 
neuerbaren Energien und aus Grubengas soll stärker 
auf kostengünstige Technologien konzentriert wer- 
den. Dabei ist auch die mittel- und langfristige Kos- 
tenperspektive zu berücksichtigen. 

(4) Die Kosten für die finanzielle Förderung von 
Strom aus emeuerbaren Energien und aus Grubengas 
sollen unter Einbeziehung des Verursacherprinzips 
und energiewirtschaftlicher Aspekte angemessen 
verteilt werden. 

(5) Die finanzielle Förderung und ihre Höhe sol- 
len für Sfrom aus emeuerbaren Energien und aus 
Grubengas bis späfesfens 2017 durch Ausschreibun- 
gen ermiftelf werden. Zu diesem Zweck werden zu- 
nächst für Strom aus Freiflächenanlagen Erfahrun- 
gen mif einer wettbewerblichen Ermittlung der Höhe 
der finanziellen Förderung gesammelf. Bei der Um- 
sfellung auf Ausschreibungen soll die Akteursvielfalt 
bei der Stromerzeugung aus emeuerbaren Energien 
erhalten bleiben. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) Die Ausschreibungen nach Absatz 5 sollen 
in einem Umfang von mindestens 5 Prozent der 
jährlich neu installierten Leistung europaweit ge- 
öffnet werden, soweit 

1. eine völkerrechtliche Vereinbarung vorliegt, 
die die Kooperationsmaßnahmen im Sinne der 
Artikel 5 bis 8 oder des Artikels 11 der Richt- 
linie 2009/28/EG des Europäischen Parla- 
ments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus er- 
neuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 
2001/77/EG und 2003/30/EG (ABI. L 140 vom 
5.6.2009, S. 16) umsetzt, 

2. die Förderung nach dem Prinzip der Gegensei- 
tigkeit erfolgt und 

3. der physikalische Import des Stroms nachge- 
wiesen werden kann. 

§3 

Ausbaupfad 

Die Ziele nach § 1 Absatz 2 Satz 2 sollen erreicht 

§3 

unverändert 
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werden durch 

1. eine Steigerung der installierten Leistung der 
Windenergieanlagen an Land um 2 500 Mega- 
watt pro Jahr (netto), 

2. eine Steigerung der installierten Leistung der 
Windenergieanlagen auf See auf insgesamt 

6 500 Megawatt im Jahr 2020 und 15 000 Me- 
gawatt im Jahr 2030, 

3. eine Steigerang der installierten Leistung der 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie um 2 500 Megawatt pro Jahr 
(brutto) und 

4. eine Steigerung der installierten Leistung der 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Bio- 
masse um bis zu 1 00 Megawatt pro Jahr (brutto). 


§4 

Anwendungsbereich 

Neben der Festlegung des Ausbaupfads nach § 3 

regelt dieses Gesetz 

1. den vorrangigen Anschluss von Anlagen im Bun- 
desgebiet einschließlich der deutschen aus- 
schließlichen Wirtschaftszone ( Geltungsbereich 
des Gesetzes) an die Netze, 

2. die vorrangige Abnahme, Übertragung, Vertei- 
lung und finanzielle Förderung von Strom aus 
erneuerbaren Energien und aus Grubengas 
durch die Netzbetreiber einschließlich seiner 
Veräußerung und des Verhältnisses zu Strom aus 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), 

3. den bundesweiten Ausgleich des abgenommenen 
Stroms sowie der finanziellen Förderung. 

§4 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für Anlagen, wenn und so- 
weit die Erzeugung des Stroms im Bundesgebiet 
einschließlich der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone erfolgt. 

§5 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind 

§5 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind 

1. „Anlage“ jede Einrichtung zur Erzeugung von 
Strom aus emeuerbaren Energien oder aus Gru- 
bengas; als Anlage gelten auch Einrichtungen, 
die zwischengespeicherte Energie, die aus- 
schließlich aus emeuerbaren Energien oder Gru- 
bengas stammt, aufhehmen und in elektrische 
Energie umwandeln. 

1. unverändert 

2. „Anlagenbetreiber“, wer unabhängig vom Ei- 
gentum die Anlage für die Erzeugung von Strom 
aus emeuerbaren Energien oder aus Grubengas 

2. unverändert 
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nutzt, 


3. „Ausschreibung“ ein objektives, transparentes, 
diskriminierungsfreies und wettbewerbliches 
Verfahren zur Bestimmung der Höhe der finan- 
ziellen Förderung, 

3. unverändert 

4. „Bemessungsleistung“ einer Anlage der Quoti- 
ent aus der Summe der in dem jeweiligen Kalen- 
derjahr erzeugten Kilowattstunden und der 
Summe der vollen Zeitstunden des jeweiligen 
Kalenderjahres abzüglich der vollen Stunden vor 
der erstmaligen Erzeugung von Strom aus emeu- 
erbaren Energien oder aus Grubengas durch die 
Anlage und nach endgültiger Stilllegung der An- 
lage, 

4. unverändert 

5. „Bilanzkreis“ ein Bilanzkreis nach § 3 Nummer 

1 Oa des Energiewirtschaftsgesetzes, 

5. unverändert 

6. „Bilanzkreisvertrag“ ein Vertrag nach § 26 Ab- 
satz 1 der Stromnetzzugangsverordnung, 

6. unverändert 

7. „Biogas“ Gas, das durch anaerobe Vergärang 
von Biomasse gewonnen wird. 

7. unverändert 

8. „Biomethan“ Biogas oder sonstige gasförmige 
Biomasse, das oder die aufhereifet und in das 
Erdgasnefz eingespeisf worden isf. 

8. unverändert 

9. „Direktvermarktung“ die Veräußerung von 
Strom aus emeuerbaren Energien oder aus Gra- 
bengas an Dritte, es sei denn, der Strom wird in 
unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage ver- 
braucht und nicht durch ein Netz durchgeleitet. 

9. unverändert 

10. „Direktvermarktungsuntemehmer“, wer von 
dem Anlagenbetreiber mit der Direktvermark- 
tung von Strom aus emeuerbaren Energien oder 
aus Grubengas beauftragt ist oder Strom aus er- 
neuerbaren Energien oder aus Grubengas kauf- 
männisch abnimmt, ohne insoweit Letztverbrau- 
cher dieses Stroms oder Netzbetreiber zu sein. 

10. unverändert 

1 1 . „Energie- oder Umweltmanagementsystem“ ein 
System, das den Anforderungen der DIN EN 

11. unverändert 
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ISO 50 001, Ausgabe Dezember 2011,' ent- 
spricht, oder ein System im Sinne der Verord- 
nung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Par- 
laments und des Rates vom 25. November 2009 
über die freiwillige Teilnahmen von Organisati- 
onen an einem Gemeinschaftssystem für Um- 
weltmanagement und Umweltbetriebsprüfung 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommis- 
sion 2001/681/EG und 2006/ 193/EG (ABI. L 
342 vom 22.12.2009, S. 1) in der jeweils gelten- 
den Fassung, 


12. „Eigenversorger“ jede natürliche oder juristi- 
sche Person, die Strom verbraucht, der nicht von 
einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen ge- 
liefert wird. 

12. „Eigenversorgung“ der Verbraueh von 
Strom, den eine natürliehe oder juristisehe 
Person im unmittelbaren räumliehen Zusam- 
menhang mit der Stromerzeugungsanlage 
selbst verbraueht, wenn der Strom nieht 
dureh ein Netz durehgeleitet wird und diese 
Person die Stromerzeugungsanlage selbst be- 
treibt, 

13. „Elektrizitätsversorgungsuntemehmen“ jede na- 
türliche oder juristische Person, die Elektrizität 
an Letztverbraucher liefert. 

13. unverändert 

14. „emeuerbare Energien“ 

a) Wasserkraft einschließlich der Wellen-, 
Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungs- 
energie, 

b) Windenergie, 

c) solare Strahlungsenergie, 

d) Geothermie, 

e) Energie aus Biomasse einschließlich Bio- 
gas, Biomethan, Deponiegas und Klärgas 
sowie aus dem biologisch abbaubaren An- 
teil von Abfällen aus Haushalten und In- 
dustrie, 

14. unverändert 

15. „finanzielle Förderang“ die Zahlung des Netzbe- 
treibers an den Anlagenbetreiber auf Grand der 
Ansprüche nach § 19 oder §50, 

15. „finanzielle Förderung“ die Zahlung des Netz- 
betreibers an den Anlagenbetreiber auf Grand 
der Ansprüche nach § 19 oder § 52, 

16. „Freiflächenanlage“ jede Anlage zur Erzeugung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die 
nicht in, an oder auf einem Gebäude oder einer 
sonstigen baulichen Anlage, die vorrangig zu an- 
deren Zwecken als der Erzeugung von Strom aus 

16. unverändert 


' Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archiv- 
mäßig gesichert niedergelegt. 
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solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, 
angebracht ist, 


17. „Gebäude“ jede selbständig benutzbare, über- 
deckte bauliche Anlage, die von Menschen be- 
treten werden kann und vorrangig dazu bestimmt 
ist, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sa- 
chen zu dienen. 

17. unverändert 

18. „Generator“ jede technische Einrichtung, die 
mechanische, chemische, thermische oder elekt- 
romagnetische Energie direkt in elektrische 
Energie umwandelt. 

18. unverändert 

19. „Gülle“ jeder Stoff, der Gülle ist im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäi- 
schen Parlaments und des Rates vom 21. Okto- 
ber 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für 
den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verord- 
nung (EG) Nr. 1774/2002 (ABI. L 300 vom 
14.11.2009, S. 1), die durch die Richtlinie 
2010/63/EU (ABI. L276vom20.10.2010,S. 33) 
geändert worden ist. 

19. unverändert 

20. „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches Doku- 
ment, das ausschließlich dazu dient, gegenüber 
einem Letztverbraucher im Rahmen der Strom- 
kennzeichnung nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes nachzuweisen, 
dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte 
Menge des Stroms aus emeuerbaren Energien er- 
zeugt wurde. 

20. unverändert 

21. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebset- 
zung der Anlage nach Herstellung ihrer techni- 
schen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit er- 
neuerbaren Energien oder Grubengas; die tech- 
nische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die 
Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb 
vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die 
Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen 
Zubehör installiert wurde; der Austausch des Ge- 
nerators oder sonstiger technischer oder bauli- 
cher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme 
führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der 
Inbetriebnahme, 

21. unverändert 

22. „installierte Leistung“ einer Anlage die elektri- 
sche Wirkleistung, die die Anlage bei bestim- 
mungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Ein- 

22. unverändert 
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Schränkungen unbeschadet kurzfristiger gering- 
fügiger Abweichungen technisch erbringen 
kann, 


23. „KWK- Anlage“ eine KWK- Anlage im Sinne 
von § 3 Absatz 2 des Kraft-Wärme-Kopplungs- 
gesetzes, 

23. unverändert 

24. „Letztverbraucher“ jede natürliche oder juristi- 
sche Person, die Strom verbraucht. 

24. unverändert 

25. „Monatsmarktwert“ der nach Anlage 1 rückwir- 
kend berechnete tatsächliche Monatsmittelwert 
des energieträgerspezifischen Marktwerts von 
Strom aus emeuerbaren Energien oder aus Gru- 
bengas am Spotmarkt der Strombörse EPEX 
Spot SE in Paris für die Preiszone Deutsch- 
land/Österreich in Cent pro Kilowattstunde, 

25. unverändert 

26. „Netz“ die Gesamtheit der miteinander verbun- 
denen technischen Einrichtungen zur Abnahme, 
Übertragung und Verteilung von Elektrizität für 
die allgemeine Versorgung, 

26. unverändert 

27. „Netzbetreiber“ jeder Betreiber eines Netzes für 
die allgemeine Versorgung mit Elektrizität, un- 
abhängig von der Spannungsebene, 

27. unverändert 

28. „Schienenbahn“ jedes Unternehmen, das zum 
Zweck des Personen- oder Güterverkehrs Fahr- 
zeuge wie Eisenbahnen, Magnetschwebebah- 
nen, Straßenbahnen oder nach ihrer Bau- und 
Betriebsweise ähnliche Bahnen auf Schienen o- 
der die für den Betrieb dieser Fahrzeuge erfor- 
derlichen Infrastrukturanlagen betreibt. 

28. unverändert 

29. „Speichergas“ jedes Gas, das keine emeuerbare 
Energie ist, aber zum Zweck der Zwischenspei- 
cherung von Strom aus emeuerbaren Energien 
ausschließlich unter Einsatz von Strom aus er- 
neuerbaren Energien erzeugt wird. 

29. unverändert 

30. „Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung“ Strom im 
Sinne von § 3 Absatz 4 des Kraft-Wärme-Kopp- 
lungsgesetzes. 

30. unverändert 

31. „Übertragungsnetzbetreiber“ der regelverant- 
wortliche Netzbetreiber von Hoch- und Höchst- 
spannungsnetzen, die der überregionalen Über- 
tragung von Elektrizität zu nachgeordneten Net- 
zen dienen. 

31. unverändert 
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32. „Umwandlung“ jede Umwandlung von Un- 
ternehmen naeh dem Umwandlungsgesetz o- 
der jede Übertragung sämtlieher Wirt- 
sehaftsgüter eines Unternehmens oder Unter- 
nehmensteils im Wege der Singularsukzes- 
sion, 

32. „Umweltgutachter“ jede Person oder Organisa- 
tion, die nach dem Umweltauditgesetz in der je- 
weils geltenden Fassung als Umweltgutachter 
oder Umweltgutachterorganisation tätig werden 
darf, 

33. unverändert 

33. „Unternehmen“ jede rechtsfähige Personenver- 
einigung oder juristische Person mit Ausnahme 
der im Dritten Buch des Aktiengesetzes geregel- 
ten verbundenen Unternehmen, die über einen 
nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb verfugt, der un- 
ter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr nachhaltig mit eigener Gewinnerzie- 
lungsabsicht betrieben wird. 

34. „Unternehmen“ jede rechtsfähige Personenver- 
einigung oder juristische Person, die über einen 
nach Art und Umfang in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügt, der un- 
ter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr nachhaltig mit eigener Gewinnerzie- 
lungsabsicht betrieben wird. 

34. „Windenergieanlage an Land“ jede Anlage zur 
Erzeugung von Strom aus Windenergie, die 
keine Windenergieanlage auf See ist. 

35. unverändert 

35. „Windenergieanlage auf See“ jede Anlage zur 
Erzeugung von Strom aus Windenergie, die auf 
See in einer Entfernung von mindestens drei 
Seemeilen gemessen von der Küstenlinie aus 
seewärts errichtet worden ist; als Küstenlinie 
gilt die in der Karte Nummer 2920 Deutsche 
Nordseeküste und angrenzende Gewässer, Aus- 
gabe 1994, XIL, sowie in der Karte Nummer 
2921 Deutsche Ostseeküste und angrenzende 
Gewässer, Ausgabe 1994, XIL, des Bundesam- 
tes für Seeschifffahrt und Hydrographie im 
Maßstab 1 : 375 000^ dargestellte Küstenlinie, 

36. unverändert 

36. „Wohngebäude“ jedes Gebäude, das nach sei- 
ner Zweckbestimmung überwiegend dem Woh- 
nen dient, einschließlich Wohn-, Alten- und 
Pflegeheimen sowie ähnlichen Einrichtungen. 

37. unverändert 

§6 

Anlagenregister 

( 1 ) Die Bundesnetzagentur errichtet und betreibt 
ein Verzeichnis, in dem Anlagen zu registrieren sind 
(Anlagenregister). Im Anlagenregister sind die An- 
gaben zu erheben und bereitzustellen, die erforder- 
lich sind, um 

§6 

Anlagenregister 

(1) Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(Bundesnetzagentur) errichtet und betreibt ein Ver- 
zeichnis, in dem Anlagen zu registrieren sind (Anla- 
genregister). Im Anlagenregister sind die Angaben zu 


^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, 20359 Hamburg. 
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1. die Integration des Stroms aus emeuerbaren 
Energien und Grubengas in das Elektrizitätsver- 
sorgungssystem zu fördern, 

2. die Grundsätze nach § 2 Absatz 1 bis 3 und den 
Ausbaupfad nach § 3 zu überprüfen, 

3 . die Absenkung der Förderung nach den §§27 bis 
29 umzusetzen, 

4. den bundesweiten Ausgleich des abgenomme- 
nen Stroms sowie der finanziellen Förderung zu 
erleichtern und 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 

erheben und bereitzustellen, die erforderlich sind, um 

1. unverändert 

2. unverändert 

3 . die Absenkung der Förderung nach den §§ 28, 29 
und 31 umzusetzen, 

4. unverändert 


5. die Erfüllung nationaler, europäischer und inter- 
nationaler Berichtspflichten zum Ausbau der er- 
neuerbaren Energien zu erleichtern. 

(2) Anlagenbetreiber müssen an das Anlagenre- 
gister insbesondere übermitteln: 

1 . Angaben zur Person des Anlagenbetreibers so- 
wie Kontaktdaten, 

2. den Standort der Anlage, 

3. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt 
wird, 

4. die installierte Leistung der Anlage, 

5. die Angabe, ob für den in der Anlage erzeugten 
Strom eine finanzielle Förderang in Anspruch 
genommen werden soll. 

(3) Zur besseren Nachvollziehbarkeif des Aus- 
baus der emeuerbaren Energien wird das Anlagenre- 
gisfer der Öffentlichkeif zugänglich gemacht. Flierzu 
werden die Angaben der registrierten Anlagen mit 
Ausnahme der Angaben nach Absatz 2 Nummer 1 auf 
der Intemetseite des Anlagenregisters veröffentlicht 
und mindestens monatlich aktualisiert. 


5. unverändert 

(2) Anlagenbetreiber müssen an das Anlagenre- 
gister insbesondere übermitteln: 

1 . Angaben zu ihrer Person und ihre Kontaktda 
ten, 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

(3) unverändert 


(4) Das Nähere einschließlich der Übermittlung 
weiterer Angaben und der Weitergabe der im Anla- 
genregister gespeicherten Angaben an Netzbetreiber 
und Dritte bestimmt eine Rechtsverordnung nach 
§ 90. Durch Rechtsverordnung nach § 90 kann auch 
geregelt werden, dass die Aufgaben des Anlagenre- 
gisters ganz oder teilweise durch das Gesamtanlagen- 
register der Bundesnetzagentur nach § 53b des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes zu erfüllen sind. 


§7 


(4) Das Nähere einschließlich der Übermittlung 
weiterer Angaben und der Weitergabe der im Anla- 
genregister gespeicherten Angaben an Netzbetreiber 
und Dritte bestimmt eine Rechtsverordnung nach 
§ 93. Durch Rechtsverordnung nach § 93 kann auch 
geregelt werden, dass die Aufgaben des Anlagenre- 
gisters ganz oder teilweise durch das Gesamtanlagen- 
register der Bundesnetzagentur nach § 53b des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes zu erfüllen sind. 

§7 


Gesetzliches Schuldverhältnis 


Gesetzliches Schuldverhältnis 


(1) Netzbetreiber dürfen die Erfüllung ihrer 
Pflichten nach diesem Gesetz nicht vom Abschluss 


(1) unverändert 
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eines Vertrages abhängig machen. 


(2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf 
unbeschadet des § 1 1 Absatz 3 und 4 nicht zu Lasten 
des Anlagenbetreibers oder des Netzbetreibers abge- 
wichen werden. Dies gilt nicht für abweichende ver- 
tragliche Vereinbarangen zu den §§ 5 bis 53, 66, 67, 
76 und 96 sowie zu den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen, die 

(2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes darf 
unbeschadet des § 1 1 Absatz 3 und 4 nicht zu Lasten 
des Anlagenbetreibers oder des Netzbetreibers abge- 
wichen werden. Dies gilt nicht für abweichende ver- 
tragliche Vereinbarangen zu den §§ 5 bis 55, 70, 71, 
80 und 100 sowie zu den auf Grand dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen, die 

1 . Gegenstand eines Prozessvergleichs im Sinne des 
§ 794 Absatz 1 Nummer 1 der Zivilprozessord- 
nung sind, 

1. unverändert 

2. dem Ergebnis eines von den Verfahrensparteien 
bei der Clearingstelle durchgeführten Verfahrens 
nach §77 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 entsprechen 
oder 

2. dem Ergebnis eines von den Verfahrensparteien 
bei der Clearingstelle durchgeführten Verfahrens 
nach § 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 entsprechen 
oder 

3. einer Entscheidung der Bundesnetzagentur für 
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) nach § 81 ent- 
sprechen. 

3 . einer Entscheidung der Bundesnetzagentur nach § 
85 entsprechen. 

Teil! 

Anschluss, Abnahme, Übertragung und 
Verteilung 

Teil 2 

Anschluss, Abnahme, Übertragung und 
Verteilung 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§8 

Anschluss 

§8 

Anschluss 

(1) Netzbetreiber müssen Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus emeuerbaren Energien und aus Gra- 
bengas unverzüglich vorrangig an der Stelle an ihr 
Netz anschließen, die im Hinblick auf die Spannungs- 
ebene geeignet ist, und die in der Luftlinie kürzeste 
Entfernung zum Standort der Anlage aufweist, wenn 
nicht dieses oder ein anderes Netz einen technisch 
und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt 
aufweist; bei der Prüfung des wirtschaftlich günstige- 
ren Verknüpfüngspunkts sind die unmittelbar durch 
den Netzanschluss entstehenden Kosten zu berück- 
sichtigen. Bei einer oder mehreren Anlagen mit einer 
installierten Leistung von insgesamt höchstens 30 Ki- 
lowatt, die sich auf einem Grundstück mit bereits be- 
stehendem Netzanschluss befinden, gilt der Verknüp- 
füngspunkt des Grundstücks mit dem Netz als güns- 
tigster Verknüpfüngspunkt. 

(1) unverändert 
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(2) Anlagenbetreiber dürfen einen anderen Ver- 
knüpfungspunkt dieses oder eines anderen im Hin- 
blick auf die Spannungsebene geeigneten Netzes 
wählen, es sei denn, die daraus resultierenden Mehr- 
kosten sind nicht unerheblich. 

(2) Anlagenbefreiber dürfen einen anderen Ver- 
knüpfrmgspunkt dieses oder eines anderen im Hin- 
blick auf die Spannungsebene geeigneten Netzes 
wählen, es sei denn, die daraus resultierenden Mehr- 
kosten des Netzbetreibers sind nicht unerheblich. 

(3) Der Netzbetreiber darf abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 der Anlage einen anderen Verknüp- 
fungspunkt zuweisen, es sei denn, die Abnahme des 
Stroms aus der betroffenen Anlage nach § 1 1 Absatz 

1 wäre an diesem Verknüpfungspunkt nicht sicherge- 
stellt. 

(4) Die Pflicht zum Netzanschluss besteht auch 
dann, wenn die Abnahme des Stroms erst durch die 
Optimierung, die Verstärkung oder den Ausbau des 
Netzes nach § 12 möglich wird. 

(5) Netzbetreiber müssen Einspeisewilligen 
nach Eingang eines Netzanschlussbegehrens unver- 
züglich einen genauen Zeitplan für die Bearbeitung 
des Netzanschlussbegehrens übermitteln, ln diesem 
Zeitplan ist anzugeben, 

1 . in welchen Arbeitsschritten das Netzanschlussbe- 
gehren bearbeitet wird und 

2. welche Informationen die Einspeisewilligen aus 
ihrem Verantwortungsbereich den Netzbetreibem 
übermitteln müssen, damit die Netzbetreiber den 
Verknüpfungspunkt ermitteln oder ihre Planun- 
gen nach § 12 durchführen können. 

(6) Netzbetreiber müssen Einspeisewilligen 
nach Eingang der erforderlichen Informationen un- 
verzüglich, spätestens aber innerhalb von acht Wo- 
chen, Folgendes übermitteln: 

1. einen Zeitplan für die unverzügliche Herstellung 
des Netzanschlusses mit allen erforderlichen Ar- 
beitsschritten, 

2. alle Informationen, die Einspeisewillige für die 
Prüfung des Verknüpfungspunktes benötigen, so- 
wie auf Antrag die für eine Netzverträglichkeits- 
prüfung erforderlichen Netzdaten, 

3. einen nachvollziehbaren und detaillierten Voran- 
schlag der Kosten, die den Anlagenbetreibem 
durch den Netzanschluss entstehen; dieser Kos- 
tenvoranschlag umfasst nur die Kosten, die durch 
die technische Herstellung des Netzanschlusses 
entstehen, und insbesondere nicht die Kosten für 
die Gestattung der Nutzung fremder Grundstücke 
für die Verlegung der Netzanschlussleitung, 

4. die zur Erfüllung der Pflichten nach § 9 Absatz 1 
und 2 erforderlichen Informationen. 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) unverändert 
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Das Recht der Anlagenbetreiber nach § 10 Absatz 1 
bleibt auch dann unberührt, wenn der Netzbetreiber 
den Kostenvoranschlag nach Satz 1 Nummer 3 über- 
mittelt hat. 

§9 §9 

Technische Vorgaben Technische Vorgaben 

(1) Anlagenbetreiber und Betreiber von KWK- (1) unverändert 
Anlagen müssen ihre Anlagen mit einer installierten 

Leistung von mehr als 100 Kilowatt mit technischen 
Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbetreiber 
jederzeit 

1. die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung fernge- 
steuert reduzieren kann und 

2. die Ist-Einspeisung abrafen kann. 

Die Pflicht nach Satz 1 gilt auch als erfüllt, wenn 
mehrere Anlagen, die gleichartige emeuerbare Ener- 
gien einsetzen und über denselben Verknüpfungs- 
punkt mit dem Netz verbunden sind, mit einer ge- 
meinsamen technischen Einrichtung ausgestattet 
sind, mit der der Netzbetreiber jederzeit 

1. die gesamte Einspeiseleistung bei Netzüberlas- 
tung ferngesteuert reduzieren kann und 

2. die gesamte Ist-Einspeisung der Anlagen abrafen 
kann. 

(2) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von (2) unverändert 

Strom aus solarer Strahlungsenergie 

1. mit einer installierten Leistung von mehr als 30 
Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt müssen die 
Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Ab- 
satz 1 Satz 2 Nummer 1 erfüllen, 

2. mit einer installierten Leistung von höchstens 30 
Kilowatt müssen 

a) die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 o- 
der Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erfüllen oder 

b) am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem 
Netz die maximale Wirkleistungseinspeisung 
auf 70 Prozent der installierten Leistung be- 
grenzen. 

(3) Mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom (3) unverändert 
aus solarer Strahlungsenergie gelten unabhängig von 

den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum 
Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im 
Sinne der Absätze 1 und 2 als eine Anlage, wenn 

1. sie sich auf demselben Grundstück oder Ge- 
bäude befinden und 
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2. innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Ka- 
lendermonaten in Betrieb genommen worden 
sind. 

Entsteht eine Pflicht nach Absatz 1 oder 2 für einen 
Anlagenbetreiber erst durch den Zubau von Anlagen 
eines anderen Anlagenbetreibers, kann er von diesem 
den Ersatz der daraus entstehenden Kosten verlangen. 

(4) Solange ein Netzbetreiber die Informationen 
nach § 8 Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 nicht übermittelt, 
greifen die in Absatz 7 bei Verstößen gegen Absatz 1 
oder 2 genannten Rechtsfolgen nicht, wenn 

1. die Anlagenbetreiber oder die Betreiber von 
KWK-Anlagen den Netzbetreiber schriftlich oder 
elektronisch zur Übermittlung der erforderlichen 
Informationen nach § 8 Absatz 6 Satz 1 Nummer 
4 aufgefordert haben und 

2. die Anlagen mit technischen Vorrichtungen aus- 
gestattet sind, die geeignet sind, die Anlagen ein- 
und auszuschalten und ein Kommunikationssignal 
einer Empfangsvorrichtung zu verarbeiten. 

(5) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass bei der 
Erzeugung des Biogases 

1 . ein neu zu errichtendes Gärrestlager am Standort 
der Biogaserzeugung technisch gasdicht abge- 
deckt ist, 

2. die hydraulische Verweilzeit in dem gasdichten 
und an eine Gasverwertung angeschlossenen Sys- 
tem mindestens 150 Tage beträgt und 

3. zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur Ver- 
meidung einer Freisetzung von Biogas verwendet 
werden. 

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
zur Erzeugung des Biogases ausschließlich Gülle ein- 
gesetzt wird. Satz 1 Nummer 2 ist ferner nicht anzu- 
wenden, wenn für den in der Anlage erzeugten Strom 
der Ansprach nach § 19 in Verbindung mit § 43 gel- 
tend gemacht wird. 

(6) Betreiber von Windenergieanlagen an Land, 
die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen 
worden sind, müssen sicherstellen, dass am Verknüp- 
füngspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die Anforde- 
rungen der Systemdienstleistungsverordnung erfüllt 
werden. 

(7) Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen Ab- 
satz 1, 2, 5 oder 6 richten sich bei Anlagen, für deren 
Stromerzeugung dem Grande nach ein Anspruch auf 


(4) unverändert 


(5) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Biogas müssen sicherstellen, dass bei der 
Erzeugung des Biogases 

1. unverändert 


2. unverändert 


3. unverändert 


Satz 1 Nummer 1 und 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
zur Erzeugung des Biogases ausschließlich Gülle ein- 
gesetzt wird. Satz 1 Nummer 2 ist ferner nicht anzu- 
wenden, wenn für den in der Anlage erzeugten Strom 
der Anspruch nach § 19 in Verbindung mit § 45 gel- 
tend gemacht wird. 

(6) unverändert 


(7) Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen Ab- 
satz 1, 2, 5 oder 6 richten sich bei Anlagen, für deren 
Stromerzeugung dem Grande nach ein Anspruch auf 
finanzielle Förderung nach § 19 besieht, nach § 25 
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finanzielle Förderung nach § 19 besteht, nach § 24 
Absatz 2 Nummer 1 . Bei den übrigen Anlagen entfallt 
der Anspruch der Anlagenbetreiber auf vorrangige 
Abnahme, Übertragung und Verteilung nach § 1 1 für 
die Dauer des Verstoßes gegen Absatz 1, 2, 5 oder 6; 
Betreiber von KWK- Anlagen verlieren in diesem Fall 
ihren Anspruch auf Zuschlagszahlung nach § 4 Ab- 
satz 3 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes oder, so- 
weit ein solcher nicht besteht, ihren Ansprach auf 
vorrangigen Netzzugang nach § 4 Absatz 4 des Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesetzes. 

(8) Die Pflichten und Anforderungen nach den 
§§ 21c, 21d und 21e des Energiewirtschaftsgesetzes 
und nach den auf Grand des § 21i Absatz 1 des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnun- 
gen bleiben unberührt. 

Absatz 2 Nummer 1 . Bei den übrigen Anlagen entfallt 
der Anspruch der Anlagenbetreiber auf vorrangige 
Abnahme, Übertragung und Verteilung nach § 1 1 für 
die Dauer des Verstoßes gegen Absatz 1, 2, 5 oder 6; 
Betreiber von KWK-Anlagen verlieren in diesem Fall 
ihren Anspruch auf Zuschlagszahlung nach § 4 Ab- 
satz 3 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes oder, so- 
weit ein solcher nicht besteht, ihren Anspruch auf 
vorrangigen Netzzugang nach § 4 Absatz 4 des Kraft- 
Wärme-Kopplungsgesetzes. 

(8) unverändert 

§ 10 

Ausführung und Nutzung des Anschlusses 

(1) Anlagenbetreiber dürfen den Anschluss der 
Anlagen sowie die Einrichtung und den Betrieb der 
Messeinrichtungen einschließlich der Messung von 
dem Netzbetreiber oder einer fachkundigen dritten 
Person vornehmen lassen. Für Messstellenbetrieb und 
Messung gelten die Bestimmungen der §§ 21b bis 
21h des Energiewirtschaftsgesetzes und der auf 
Grand von § 21i des Energiewirtschaftsgesetzes er- 
lassenen Rechtsverordnungen. 

(2) Die Ausführung des Anschlusses und die üb- 
rigen für die Sicherheit des Netzes notwendigen Ein- 
richtungen müssen den im Einzelfall notwendigen 
technischen Anforderungen des Netzbetreibers und § 
49 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechen. 

(3) Bei der Einspeisung von Strom aus emeuer- 
baren Energien oder Grubengas ist zugunsten des An- 
lagenbetreibers § 1 8 Absatz 2 der Niederspannungs- 
anschlussverordnung entsprechend anzuwenden. 

§ 10 

unverändert 

§ “ 

Abnahme, Übertragung und Verteilung 

§ 

Abnahme, Übertragung und Verteilung 

(1) Netzbetreiber müssen vorbehaltlich des § 14 
den gesamten nach § 19 Absatz 1 vermarkteten oder 
zur Verfügung gestellten Strom aus erneuerbaren 
Energien oder aus Grubengas unverzüglich vorran- 
gig physikalisch abnehmen, übertragen und verteilen. 
Macht der Anlagenbetreiber den Anspruch nach § 19 
in Verbindung mit § 35 oder §36 geltend, umfasst die 
Pflicht aus Satz 1 auch die kaufmännische Abnahme. 
Die Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 sowie die 

(1) Netzbetreiber müssen vorbehaltlich des § 14 
den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien o- 
der aus Grubengas, der in einer Veräußerungs- 
form naeh § 20 Absatz 1 veräußert wird, unverzüg- 
lich vorrangig physikalisch abnehmen, übertragen 
und verteilen. Macht der Anlagenbetreiber den An- 
spruch nach § 19 in Verbindung mit § 37 oder § 38 
geltend, umfasst die Pflicht aus Satz 1 auch die kauf- 
männische Abnahme. Die Pflichten nach den Sätzen 
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Pflichten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 Satz 

2 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes sind gleich- 
rangig. 

1 und 2 sowie die Pflichten nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsge- 
setzes sind gleichrangig. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn 
die Anlage an das Netz des Anlagenbetreibers oder 
einer dritten Person, die nicht Netzbetreiber ist, ange- 
schlossen ist und der Strom mittels kaufmännisch-bi- 
lanzieller Weitergabe in ein Netz angeboten wird. 

(2) unverändert 

(3) Die Pflichten nach Absatz 1 bestehen nicht, 
soweit Anlagenbetreiber oder Direktvermarktungs- 
untemehmer und Netzbetreiber unbeschadet des § 15 
zur besseren Integration der Anlage in das Netz aus- 
nahmsweise vertraglich vereinbaren, vom Abnahme- 
vorrang abzuweichen. Bei Anwendung vertraglicher 
Vereinbarungen nach Satz 1 ist sicherzustellen, dass 
der Vorrang für Strom aus emeuerbaren Energien an- 
gemessen berücksichtigt und insgesamt die größt- 
mögliche Strommenge aus emeuerbaren Energien ab- 
genommen wird. 

(3) unverändert 

(4) Die Pflichten nach Absatz 1 bestehen ferner 
nicht, soweit Anlagenbetreiber und Netzbetreiber 
ausnahmsweise auf Grund vertraglieher Vereinba- 
rungen vom Abnahmevorrang abweichen und dies 
durch die Ausgleichsmechanismusverordnung zuge- 
lassen ist. 

(4) Die Pflichten nach Absatz 1 bestehen ferner 
nicht, soweit dies durch die Ausgleichsmechanismus- 
verordnung zugelassen ist. 

(5) Die Pflichten zur vorrangigen Abnahme, 
Übertragung und Verteilung treffen im Verhältnis 
zum aufhehmenden Netzbetreiber, der nicht Übertra- 
gungsnetzbetreiber ist. 

(5) unverändert 

1 . den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber, 


2. den nächstgelegenen inländischen Übertragungs- 
netzbetreiber, wenn im Netzbereich des abgabe- 
berechtigten Netzbetreibers kein inländisches 
Übertragungsnetz betrieben wird, oder 


3. insbesondere im Fall der Weitergabe nach Absatz 

2 jeden sonstigen Netzbetreiber. 


Abschnitt 2 

Kapazitätserweiterang und Einspeisemanagement 

Abschnitt 2 
unverändert 

§ 12 

Erweiterung der Netzkapazität 

§ 12 

Erweiterung der Netzkapazität 

(1) Netzbetreiber müssen auf Verlangen der Ein- 
speisewilligen unverzüglich ihre Netze entsprechend 
dem Stand der Technik optimieren, verstärken und 
ausbauen, um die Abnahme, Übertragung und Vertei- 

(1) unverändert 
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lung des Stroms aus emeuerbaren Energien oder Gru- 
bengas sicherzustellen. Dieser Anspruch besteht auch 
gegenüber den Betreibern von vorgelagerten Netzen 
mit einer Spannung bis 110 Kilovolt, an die die An- 
lage nicht unmittelbar angeschlossen ist, wenn dies 
erforderlich ist, um die Abnahme, Übertragung und 
Verteilung des Stroms sicherzustellen. 

(2) unverändert 

(2) Die Pflicht erstreckt sich auf sämtliche für 
den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Ein- 
richtungen sowie die im Eigentum des Netzbetreibers 
stehenden oder in sein Eigentum übergehenden An- 
schlussanlagen. 

(3) unverändert 

(3) Der Netzbetreiber muss sein Netz nicht opti- 
mieren, verstärken und ausbauen, soweit dies wirt- 
schaftlich unzumutbar ist. 

(4) Die Pflichten nach § 4 Absatz 1 des Kraft- 

(4) Die Pflichten nach § 4 Absatz 6 des Kraft- 

Wärme-Kopplungsgesetzes sowie nach § 12 Absatz 3 

Wärme-Kopplungsgesetzes sowie nach § 12 Absatz 3 
des Energiewirtschaftsgesetzes bleiben unberührt. 

des Energiewirtschaftsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 13 

§13 

Schadensersatz 

unverändert 

(1) Verletzt der Netzbetreiber seine Pflicht aus § 
12 Absatz 1, können Einspeisewillige Ersatz des hier- 
durch entstandenen Schadens verlangen. Die Ersatz- 
pflicht tritt nicht ein, wenn der Netzbetreiber die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 


(2) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme be- 
gründen, dass der Netzbetreiber seine Pflicht aus § 12 
Absatz 1 nicht erfüllt hat, können Anlagenbetreiber 
Auskunft von dem Netzbetreiber darüber verlangen, 
ob und inwieweit der Netzbetreiber das Netz opti- 
miert, verstärkt und ausgebaut hat. 


§ 14 

§ 14 

Einspeisemanagement 

unverändert 

(1) Netzbetreiber dürfen unbeschadet ihrer 
Pflicht nach § 12 ausnahmsweise an ihr Netz unmit- 
telbar oder mittelbar angeschlossene Anlagen und 
KWK- Anlagen, die mit einer Einrichtung zur fernge- 
steuerten Reduzierang der Einspeiseleistung bei 
Netzüberlastung im Sinne von § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1, Satz 2 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 

1 oder 2 Buchstabe a ausgestattet sind, regeln, soweit 


1 . andernfalls im j eweiligen Netzbereich einschließ- 


lich des vorgelagerten Netzes ein Netzengpass 
entstünde. 


2. der Vorrang für Strom aus emeuerbaren Energien, 


Grabengas und Kraft-Wärme-Kopplung gewahrt 
wird, soweit nicht sonstige Stromerzeuger am 
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Netz bleiben müssen, um die Sicherheit und Zu- 
verlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 
zu gewährleisten, und 

3. sie die verfügbaren Daten über die Ist-Einspei- 
sung in der jeweiligen Netzregion abgerufen ha- 
ben. 

Bei der Regelung der Anlagen nach Satz 1 sind Anla- 
gen im Sinne des § 9 Absatz 2 erst nachrangig gegen- 
über den übrigen Anlagen zu regeln. Im Übrigen müs- 
sen die Netzbetreiber sicherstellen, dass insgesamt 
die größtmögliche Strommenge aus emeuerbaren 
Energien und Kraft-Wärme-Kopplung abgenommen 
wird. 

(2) Netzbetreiber müssen Betreiber von Anlagen 
nach § 9 Absatz 1 spätestens am Vortag, ansonsten 
unverzüglich über den zu erwartenden Zeitpunkt, den 
Umfang und die Dauer der Regelung unterrichten, so- 
fern die Durchführung der Maßnahme vorhersehbar 
ist. 

(3) Netzbetreiber müssen die von Maßnahmen 
nach Absatz 1 Betroffenen unverzüglich über die tat- 
sächlichen Zeitpunkte, den jeweiligen Umfang, die 
Dauer und die Gründe der Regelung unterrichten und 
auf Verlangen innerhalb von vier Wochen Nachweise 
über die Erforderlichkeit der Maßnahme vorlegen. 
Die Nachweise müssen eine sachkundige dritte Per- 
son in die Lage versetzen, ohne weitere Informatio- 
nen die Erforderlichkeit der Maßnahme vollständig 
nachvollziehen zu können; zu diesem Zweck sind im 
Fall eines Verlangens nach Satz 1 letzter Halbsatz 
insbesondere die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 er- 
hobenen Daten vorzulegen. Die Netzbetreiber können 
abweichend von Satz 1 Betreiber von Anlagen nach § 

9 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 nur einmal 
jährlich über die Maßnahmen nach Absatz 1 unter- 
richten, solange die Gesamtdauer dieser Maßnahmen 
15 Stunden pro Anlage im Kalenderjahr nicht über- 
schritten hat; diese Unterrichtung muss bis zum 31. 
Januar des Folgejahres erfolgen. § 13 Absatz 5 Satz 3 
des Energiewirtschaftsgesetzes bleibt unberührt. 


§ 15 

Härtefallregelung 

(1) Wird die Einspeisung von Strom aus einer 
Anlage zur Erzeugung von Strom aus emeuerbaren 
Energien, Gmbengas oder Kraft-Wärme-Kopplung 
wegen eines Netzengpasses im Sitme von § 14 Absatz 

1 reduziert, muss der Netzbetreiber, an dessen Netz 
die Anlage angeschlossen ist, die von der Maßnahme 
betroffenen Betreiber abweichend von § 13 Absatz 4 

§ 15 

unverändert 
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des Energiewirtschaftsgesetzes für 95 Prozent der 
entgangenen Einnahmen zuzüglich der zusätzlichen 
Aufwendungen und abzüglich der ersparten Aufwen- 
dungen entschädigen. Übersteigen die entgangenen 
Einnahmen nach Satz 1 in einem Jahr 1 Prozent der 
Einnahmen dieses Jahres, sind die von der Regelung 
betroffenen Betreiber ab diesem Zeitpunkt zu 100 
Prozent zu entschädigen. Der Netzbetreiber, in dessen 
Netz die Ursache für die Regelung nach § 14 liegt, 
muss dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage 
angeschlossen ist, die Kosten für die Entschädigung 
ersetzen. 

(2) Der Netzbetreiber kann die Kosten nach Ab- 
satz 1 bei der Ermittlung der Netzentgelte in Ansatz 
bringen, soweit die Maßnahme erforderlich war und 
er sie nicht zu vertreten hat. Der Netzbetreiber hat sie 
insbesondere zu vertreten, soweit er nicht alle Mög- 
lichkeiten zur Optimierang, zur Verstärkung und zum 
Ausbau des Netzes ausgeschöpft hat. 

(3) Schadensersatzansprüche von Anlagenbe- 
treibem gegen den Netzbetreiber bleiben unberührt. 


Abschnitt 3 

Kosten 

Abschnitt 3 
unverändert 

§16 

Netzanschluss 

(1) Die notwendigen Kosten des Anschlusses 
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus emeuer- 
baren Energien oder aus Grabengas an den Verknüp- 
ftmgspunkt nach § 8 Absatz 1 oder 2 sowie der not- 
wendigen Messeinrichtungen zur Erfassung des ge- 
lieferten und des bezogenen Stroms trägt der Anla- 
genbetreiber. 

(2) Weist der Netzbetreiber den Anlagen nach 
§ 8 Absatz 3 einen anderen Verknüpftmgspunkt zu, 
muss er die daraus resultierenden Mehrkosten tragen. 

§ 16 

unverändert 

§ 17 

Kapazitätserweiterung 

Die Kosten der Optimierang, der Verstärkung und 
des Ausbaus des Netzes trägt der Netzbetreiber. 

§ 17 

unverändert 

§ 18 

Vertragliche Vereinbarung 

(1) Netzbetreiber können infolge der Vereinba- 
rung nach § 1 1 Absatz 3 entstandene Kosten im nach- 
gewiesenen Umfang bei der Ermittlung des Netzent- 

§ 18 

unverändert 
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gelts in Ansatz bringen, soweit diese Kosten im Hin- 
blick auf § 1 oder § 2 Absatz 1 wirtschaftlich ange- 
messen sind. 

(2) Die Kosten unterliegen der Prüfung auf Effi- 
zienz durch die Regulierungsbehörde nach Maßgabe 
der Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes. 


Teil 3 

Finanzielle Förderung 

Teils 

Finanzielle Fördernng 

Abschnitt 1 

Allgemeine Förderbestimmungen 

Abschnitt 1 

Allgemeine Förderbestimmungen 

§ 19 

Förderanspruch für Strom 

(1) Betreiber von Anlagen, in denen ausschließ- 
lich emeuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt 
werden, haben für den in diesen Anlagen erzeugten 
Strom gegen den Netzbetreiber einen Anspruch 

1. auf die Marktprämie nach § 32 , wenn sie den 
Strom direkt vermarkten und dem Netzbetreiber 
das Recht überlassen, diesen Strom als „Strom aus 
emeuerbaren Energien oder aus Grubengas“ zu 
kennzeichnen (geförderte Direktvermarktung), o- 
der 

2. auf eine Einspeisevergütung nach §35 oder § 36 , 
wenn sie den Strom dem Netzbetreiber zur Verfü- 
gung sfellen und soweit dies abweichend von § 2 
Absatz 2 ausnahmsweise zugelassen ist. 

(2) Auf die zu erwartenden Zahlungen nach Ab- 
satz 1 sind monatlich jeweils zum 15. Kalendertag für 
den Vormonat Abschläge in angemessenem Umfang 
zu leisten. 

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 wird nicht fällig 
und der Anspruch auf monatliche Abschläge nach 
Absatz 2 entfällt, solange Anlagenbetreiber ihre 
Pflichten zur Datenübermittlung für das jeweilige 
Vorjahr nach § 67 nicht erfüllt haben. 

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch 
dann, wenn der Strom vor der Einspeisung in das 
Netz zwischengespeichert worden ist. ln diesem Fall 
bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die 
aus dem Zwischenspeicher in das Netz eingespeist 
wird. Die Förderhöhe bestimmt sich nach der Höhe 
der finanziellen Förderang, die der Netzbetreiber 
nach Absatz 1 bei einer Einspeisung des Stroms in das 
Netz ohne Zwischenspeicherang an den Anlagenbe- 
treiber zahlen müsste. Der Anspruch nach Absatz 1 

§19 

Förderanspruch für Strom 

(1) Betreiber von Anlagen, in denen ausschließ- 
lich emeuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt 
werden, haben für den in diesen Anlagen erzeugten 
Strom gegen den Netzbetreiber einen Anspruch 

1. auf die Marktprämie nach § 34, wenn sie den 
Strom direkt vermarkten und dem Netzbetreiber 
das Recht überlassen, diesen Strom als „Strom aus 
emeuerbaren Energien oder aus Grubengas“ zu 
kennzeichnen (geförderte Direktvermarktung), o- 
der 

2. auf eine Einspeisevergütung nach § 37 oder § 38, 
wenn sie den Strom dem Netzbetreiber zur Verfü- 
gung sfellen und soweit dies abweichend von § 2 
Absatz 2 ausnahmsweise zugelassen ist. 

(2) unverändert 

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 wird nicht fällig 
und der Anspruch auf monatliche Abschläge nach 
Absatz 2 entfallt, solange Anlagenbetreiber ihre 
Pflichten zur Datenübermittlung für das jeweilige 
Voijahr nach § 71 nicht erfüllt haben. 

(4) unverändert 




Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-35- 


Drucksache 18/1891 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

besteht auch bei einem gemischten Einsatz von er- 
neuerbaren Energien und Speichergasen. 


§20 

Wechsel zwischen Veräußerungsformen 

§20 

Wechsel zwischen Veräußerungsformen 

(1) Anlagenbetreiber dürfen mit jeder Anlage 
nur zum ersten Kalendertag eines Monats zwischen 
den folgenden Veräußerungsformen wechseln: 

1 . der geforderten Direktvermarktung, 

2. einer sonstigen Direktvermarktung, 

3. der Einspeisevergütung nach §35 und 

4. der Einspeisevergütung nach^ 

(1) Anlagenbetreiber dürfen mit jeder Anlage 
nur zum ersten Kalendertag eines Monats zwischen 
den folgenden Veräußerungsformen wechseln: 

1 . der geförderten Direktvermarktung, 

2. einer sonstigen Direktvermarktung, 

3. der Einspeisevergütung nach § 37 und 

4. der Einspeisevergütung nach § 38. 

(2) Anlagenbetreiber dürfen den in einer Anlage 
erzeugten Strom nicht anteilig in verschiedenen Ver- 
äußerungsformen nach Absatz 1 veräußern. 

(2) Anlagenbetreiber dürfen den in ihren An- 
lagen erzeugten Strom prozentual auf verschie- 
dene Veräußerungsformen nach Absatz 1 Num- 
mer 1, 2 oder 3 aufteilen. In diesem Fall müssen sie 
die Prozentsätze nachweislich jederzeit einhalten. 

(3) Unbeschadet von Absatz 1 können Anlagen- 
betreiber jederzeit 

1 . ihren Direktvermarktungsuntemehmer wechseln 
oder 

2. den Strom vollständig oder anteilig an Dritte ver- 
äußern, sofern diese den Strom in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zur Anlage verbrauchen und der 
Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird. 

(3) unverändert 

§21 

Verfahren für den Wechsel 

§21 

Verfahren für den Wechsel 

(1) Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber 
einen Wechsel zwischen den Veräußerungsformen 
nach § 20 Absatz 1 vor Beginn des jeweils vorange- 
gangenen Kalendermonats mitteilen. Wechseln sie in 
die Veräußerungsform nach § 20 Absatz 1 Nummer 4 
oder aus dieser heraus, können sie dem Netzbetreiber 
einen Wechsel abweichend von Satz 1 bis zum fünft- 
letzten Werktag des Vormonats mitteilen. 

(1) unverändert 

(2) Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 müssen 
die Anlagenbetreiber auch angeben: 

1. die Veräußerungsform nach § 20 Absatz 1, in 
die gewechselt wird, und 

2. bei einem Wechsel in eine Direktvermarktung 

(2) Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 müssen 
die Anlagenbetreiber auch angeben: 

1. die Veräußerungsform nach § 20 Absatz 1, in 
die gewechselt wird, 

2. bei einem Wechsel in eine Direktvermarktung 
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nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 den Bi- 
lanzkreis im Sinne des § 3 Nummer 10a des 
Energiewirtschaftsgesetzes, dem der direkt ver- 
marktete Strom zugeordnet werden soll. 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 sollen die Anlagenbe- 
treiber auch den Bilanz- oder Unterbilanzkreis ange- 
ben, in den Ausgleichsenergiemengen einzustellen 
sind. 

nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 den Bi- 
lanzkreis, dem der direkt vermarktete Strom zu- 
geordnet werden soll, und 

3. bei einer prozentualen Aufteilung des 
Stroms auf verschiedene Veräußerungsfor- 
men nach § 20 Absatz 2 die Prozentsätze, zu 
denen der Strom den Veräußerungsformen 
zugeordnet wird. 

(3) Soweit die Bundesnetzagentur keine Festle- 
gung nach § 81 Absatz 3 Nummer 3 getrojfen hat, 
müssen die Netzbetreiber spätestens ab dem 1. April 
2015 für den Wechsel zwischen den Veräußerungs- 
formen an die Vorgaben dieses Gesetzes angepasste 
bundesweit einheitliche, massengeschäftstaugliche 
Verfahren einschließlich Verfahren für die vollstän- 
dig automatisierte elektronische Übermittlung und 
Nutzung der Meldungsdaten zur Verfügung stellen, 
die den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes ge- 
nügen. Für diesen Datenaustausch ist ein einheitli- 
ches Datenformat vorzusehen. Die Verbände der 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen sowie der An- 
lagenbetreiber sind an der Entwicklung der Verfah- 
ren und Formate für den Datenaustausch angemes- 
sen zu beteiligen. 

(3) Soweit die Bundesnetzagentur eine Festle- 
gung nach § 85 Absatz 3 Nummer 3 getroffen hat, 
müssen Anlagenbetreiber für die Übermittlung 
von Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 2 das 
festgelegte Verfahren und Format nutzen. 

(4) Anlagenbetreiber müssen für die Übermitt- 
lung von Mitteilungen nach den Absätzen 1 und 2 an 
den Netzbetreiber spätestens ab dem 1. Juli 2015 das 
Verfahren und das Format nach Absatz 3 nutzen. 

(4) entfällt 

§22 

Förderbeginn nnd Förderdauer 

Die finanzielle Förderung ist jeweils für die Dauer 
von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Inbetriebnah- 
mejahres der Anlage zu zahlen. Beginn der Frist nach 
Satz 1 ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der An- 
lage, soweit sich aus den nachfolgenden Bestimmun- 
gen nichts anderes ergibt. 

§22 

unverändert 

§23 

Berechnung der Förderung 

(1) Die Höhe des Anspruchs auf finanzielle För- 
derung bestimmt sich nach den hierfür als Berech- 
nungsgrundlage anzulegenden Werten für Strom aus 
emeuerbaren Energien oder aus Grubengas. Anzule- 
gender Wert ist der zur Ermittlung der Marktprämie 
oder der Einspeisevergütung für Strom aus emeuer- 
baren Energien oder aus Grabengas zugrunde zu le- 
gende Betrag nach den §§ 38 bis 49 oder 53 in Cent 
pro Kilowattstunde. 

§23 

Berechnung der Förderung 

(1) Die Höhe des Anspruchs auf finanzielle För- 
derung bestimmt sich nach den hierfür als Berech- 
nungsgrundlage anzulegenden Werten für Strom aus 
emeuerbaren Energien oder aus Grubengas. Anzule- 
gender Wert ist der zur Ermittlung der Marktprämie 
oder der Einspeisevergütung für Strom aus emeuer- 
baren Energien oder aus Gmbengas zugmnde zu le- 
gende Betrag nach den §§ 40 bis 51 oder 55 in Cent 
pro Kilowattstunde. 
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(2) Die Höhe der anzulegenden Werte für Strom, 
der in Abhängigkeit von der Bemessungsleistung o- 
der der installierten Leistung der Anlage gefordert 
wird, bestimmt sich 

1 . bei einer finanziellen Förderung für Strom aus so- 
larer Strahlungsenergie jeweils anteilig nach der 
installierten Leistung der Anlage im Verhältnis zu 
dem jeweils anzuwendenden Schwellenwert und 

2. bei einer finanziellen Förderang in allen anderen 
Fällen jeweils anteilig nach der Bemessungsleis- 
tung der Anlage. 

(3) ln den anzulegenden Werten ist die Umsatz- 
steuer nicht enthalten. 

(4) Die Höhe des Anspruchs auf finanzielle För- 
derung verringert sich 

1 . nach Maßgabe des § 24, des § 45 Absatz 4 oder 
der Nummer 1. 1 .5 der Anlage 3 bei einem Verstoß 
gegen eine Bestimmung dieses Gesetzes, 

2. nach Maßgabe der §§ 25 bis 29 wegen der degres- 
siven Ausgestaltung der finanziellen Förderung, 

3. nach Maßgabe des § 35 Absatz 3 oder des § 36 
Absatz 2 bei der Inanspruchnahme einer Einspei- 
severgütung, 

4. nach Maßgabe des § 45 Absatz 1 Satz 2 für den 
dort genannten Anteil der in einem Kalenderjahr 
erzeugten Strommenge aus Biogas oder 

5. nach Maßgabe des § 53 Absatz 3 für Strom aus 
Freiflächenanlagen. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) Die Höhe des Anspruchs auf finanzielle För- 
derung verringert sich 

1. nach Maßgabe des § 24 bei negativen Preisen, 

2. nach Maßgabe des § 25, des § 47 Absatz 4 oder 
der Nummer 1. 1 .5 der Anlage 3 bei einem Verstoß 
gegen eine Bestimmung dieses Gesetzes, 

3. nach Maßgabe der §§ 26 bis 31 wegen der degres- 
siven Ausgestaltung der finanziellen Förderung, 

4. nach Maßgabe des § 37 Absatz 3 oder des § 38 
Absatz 2 bei der Inanspruchnahme einer Einspei- 
severgütung, 

5. nach Maßgabe des § 47 Absatz 1 Satz 2 für den 
dort genannten Anteil der in einem Kalenderjahr 
erzeugten Strommenge aus Biogas oder 

6. nach Maßgabe des § 55 Absatz 3 für Strom aus 
Freiflächenanlagen. 


§24 

Verringerung der Förderung 
bei negativen Preisen 

(1) Wenn der Wert der Stundenkontrakte für 
die Preiszone Deutschland/Österreich am Spot- 
markt der Strombörse EPEX Spot SE in Paris an 
mindestens sechs aufeinanderfolgenden Stunden 
negativ ist, verringert sich der anzulegende Wert 
nach § 23 Absatz 1 Satz 2 für den gesamten Zeit- 
raum, in denen die Stundenkontrakte ohne Unter- 
brechung negativ sind, auf null. 

(2) Wenn der Strom in einem Kalendermonat, 
in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 min- 
destens einmal erfüllt sind, in der Einspeisevergü- 
tung nach § 38 veräußert wird, muss der Anlagen- 
betreiber dem Netzbetreiber bei der Datenüber- 
mittlung nach § 71 Nummer 1 die Strommenge 
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mitteilen, die er in dem Zeitraum eingespeist hat, 
in dem die Stundenkontrakte ohne Unterbre- 
ehung negativ gewesen sind; andernfalls verrin- 
gert sieh der Ansprueh naeh § 38 in diesem Kalen- 
dermonat um 5 Prozent pro Kalendertag, in dem 
dieser Zeitraum ganz oder teilweise liegt. 

(3) Absatz 1 gilt nieht für 

1. Anlagen, die vor dem 1. Januar 2016 in Betrieb 
genommen worden sind, 

2. Windenergieanlagen mit einer installierten 
Leistung von weniger als 3 Megawatt oder 
sonstige Anlagen mit einer installierten Leis- 
tung von weniger als 500 Kilowatt, wobei je- 
weils § 32 Absatz 1 Satz 1 entspreehend anzu- 
wenden ist, 

3. Demonstrationsprojekte. 

§24 

Verringerung der Förderung 

§25 

Verringerung der Förderung 
bei Pfliehtverstößen 

(1) Der anzulegende Wert nach § 23 Absatz 1 

Satz 2 verringert sich auf null, 

1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung 
der Anlage erforderlichen Angaben nicht nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 90 an das 
Anlagenregister übermittelt haben, 

2. solange und soweit Anlagenbetreiber einer nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 90 re- 
gistrierten Anlage eine Erhöhung der installierten 
Leistung der Anlage nicht nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 90 an das Anlagenre- 
gister übermittelt haben. 

(1) Der anzulegende Wert nach § 23 Absatz 1 

Satz 2 verringert sich auf null, 

1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung 
der Anlage erforderlichen Angaben nicht nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 über- 
mittelt haben, 

2. solange und soweit Anlagenbetreiber einer nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 re- 
gistrierten Anlage eine Erhöhung der installierten 
Leistung der Anlage nicht nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 93 übermittelt haben, 

3. wenn Anlagenbetreiber gegen § 20 Absatz 2 
Satz 2 verstoßen, 

4. solange bei Anlagen naeh § 100 Absatz 2 Satz 2 
der Naehweis naeh § 100 Absatz 2 Satz 3 nieht 
erbraeht ist. 

Satz 1 Nummer 3 gilt bis zum Ablauf des dritten 

Kalendermonats, der auf die Beendigung des Ver- 
stoßes gegen § 20 Absatz 2 Satz 2 folgt. 

(2) Der anzulegende Wert nach § 23 Absatz 1 
Satz 2 verringert sich auf den Monatsmarktwert, 

1 . solange Anlagenbetreiber gegen § 9 Absatz 1, 2, 5 
oder 6 oder § 20 Absatz 2 verstoßen, 

2. wenn Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber den 
Wechsel zwischen den verschiedenen Veräuße- 
rangsformen nach § 20 Absatz 1 nicht nach Maß- 

(2) Der anzulegende Wert nach § 23 Absatz 1 

Satz 2 verringert sich auf den Monatsmarktwert, 

1 . solange Anlagenbetreiber gegen § 9 Absatz 1, 2, 5 
oder 6 verstoßen, 

2. wenn Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber den 
Wechsel zwischen den verschiedenen Veräuße- 
rangsformen nach § 20 Absatz 1 nicht nach Maß- 
gabe des § 2 1 übermittelt haben. 
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gäbe des § 21 übermittelt haben, wobei ein Ver- 
stoß gegen § 21 Absatz 2 Satz 2 unbeachtlich ist, 

3. wenn der Strom mit Strom aus mindestens einer 
anderen Anlage über eine gemeinsame Messein- 
richtung abgerechnet wird und nicht 

a) der gesamte über diese Messeinrichtung abge- 
rechnete Strom direkt vermarktet wird oder 

b) für den gesamten über diese Messeinrichtung 
abgerechneten Strom eine Einspeisevergütung 
in Ansprach genommen wird, 

4. solange Anlagenbetreiber, die den in der Anlage 
erzeugten Strom dem Netzbetreiber nach § 1 9 Ab- 
satz 1 Nummer 2 zur Verfügung stellen, gegen 
§37 Absatz 2 verstoßen, mindestens jedoch für 
die Dauer des gesamten Kalendermonats, in dem 
ein solcher Verstoß erfolgt ist, 

5. wenn Anlagenbetreiber gegen die in § 76 geregel- 
ten Pflichten verstoßen, 

6. soweit die Errichtung oder der Betrieb der Anlage 
dazu dient, die Vorbildfunktion öffentlicher Ge- 
bäude auf Grand einer landesrechtlichen Rege- 
lung nach § 3 Absatz 4 Nummer 1 des Emeuer- 
bare-Energien-Wärmegesetzes zu erfüllen, und 
wenn die Anlage keine KWK- Anlage ist. 

Die Verringerung gilt im Fall des Satzes 1 Nummer 2 
oder Nummer 3 bis zum Ablauf des Kalendermonats, 
der auf die Beendigung des Verstoßes folgt, und im 
Fall des Satzes 1 Nummer 5 für die Dauer des Ver- 
stoßes zuzüglich der darauf folgenden sechs Kalen- 
dermonate. 


^25 

Allgemeine Bestimmungen zur Absenkung der 
Förderung 

(1) Die anzulegenden Werte sind unbeschadet 
des § 96 der Berechnung der finanziellen Förderung 
zugrunde zu legen 

1 . für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie, die vor dem 1. Sep- 
tember 2014 in Betrieb genommen worden sind, 

2. für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Geothermie und für Strom aus Windenergie- 
anlagen auf See, die vor dem 1. Januar 2018 in 
Betrieb genommen worden sind, und 

3. für Strom aus sonstigen Anlagen, die vor dem 

1 . Januar 20 1 6 in Betrieb genommen worden sind. 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


3. unverändert 


4. solange Anlagenbetreiber, die den in der Anlage 
erzeugten Strom dem Netzbetreiber nach § 1 9 Ab- 
satz 1 Nummer 2 zur Verfügung stellen, gegen 
§ 39 Absatz 2 verstoßen, mindestens jedoch für 
die Dauer des gesamten Kalendermonats, in dem 
ein solcher Verstoß erfolgt ist, 

5. wenn Anlagenbetreiber gegen die in § 80 geregel- 
ten Pflichten verstoßen, 

6. unverändert 


Die Verringerung gilt im Fall des Satzes 1 Nummer 2 
oder Nummer 3 bis zum Ablauf des Kalendermonats, 
der auf die Beendigung des Verstoßes folgt, und im 
Fall des Satzes 1 Nummer 5 für die Dauer des Ver- 
stoßes zuzüglich der darauf folgenden sechs Kalen- 
dermonate. 


§26 

Allgemeine Bestimmungen zur Absenkung der 
Förderung 

(1) Die anzulegenden Werte sind unbeschadet 
der §§ 100 und 101 der Berechnung der finanziellen 
Förderung zugrunde zu legen 

1. unverändert 


2. unverändert 


3. unverändert 
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Sie sind ferner der Berechnung der finanziellen För- 
derung für Strom aus Anlagen zugrunde zu legen, die 
ab den in Satz 1 genannten Zeitpunkten in Betrieb 
genommen werden, mit der Maßgabe, dass sich die 
anzulegenden Werte nach Maßgabe der §§ 26 bis 29, 

§ 35 Absatz 3 und § 36 Absatz 2 Satz 1 verringern. 
Die zum jeweiligen Inbetriebnahmezeitpunkt errech- 
neten anzulegenden Werte sind jeweils für die ge- 
samte Förderdauer nach § 22 anzuwenden. 

Sie sind ferner der Berechnung der finanziellen För- 
derung für Strom aus Anlagen zugrunde zu legen, die 
ab den in Satz 1 genannten Zeitpunkten in Betrieb 
genommen werden, mit der Maßgabe, dass sich die 
anzulegenden Werte nach Maßgabe der §§ 27 bis 31, 

§ 37 Absatz 3 und § 38 Absatz 2 Satz 1 verringern. 
Die zum jeweiligen Inbetriebnahmezeitpunkt errech- 
neten anzulegenden Werte sind jeweils für die ge- 
samte Förderdauer nach § 22 anzuwenden. 

(2) Die Veröffentlichungen, die für die Anwen- 
dung der §§27 bis 29 und der Nummer / 5 der Anlage 

3 erforderlich sind, einschließlich der Veröffentli- 
chung der nach den §§27 bis 29 jeweils geltenden 
anzulegenden Werte regelt die Rechtsverordnung 
nach § 90, wobei für jeden Kalendermonat bis zum 
Ende des Folgemonats nach Maßgabe dieser Rechts- 
verordnung veröffentlicht werden muss: 

1. für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Bio- 
masse: 

a) die Summe der installierten Leistung der An- 
lagen, die in diesem Zeitraum als in Betrieb ge- 
nommen registriert worden sind (Brutto-Zu- 
bau), 

b) die Summe der installierten Leistung, die nach 
dem 31. Juli 2014 erstmalig in Anlagen in Be- 
trieb gesetzt wird, die vor dem 1. August 2014 
in Betrieb genommen worden sind, 

2. für Windenenergieanlagen an Land: 

a) die Summe der installierten Leistung der An- 
lagen, die in diesem Zeitraum als in Betrieb ge- 
nommen registriert worden sind, 

b) die Summe der installierten Leistung der An- 
lagen, die in diesem Zeitraum als endgültig 
stillgelegt registriert worden sind, und 

c) die Differenz zwischen den Werten nach 
Buchstabe a und b (Netto-Zubau), 

3. für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie die Summe der installierten 
Leistung der Anlagen, die in diesem Zeitraum als 
in Betrieb genommen registriert worden sind 
(Bratto-Zubau). 

(2) Die Veröffentlichungen, die für die Anwen- 
dung der §§ 28, 29, 31 und der Nummer 1.5 der An- 
lage 3 erforderlich sind, einschließlich der Veröffent- 
lichung der nach den §§ 28, 29 und 31 jeweils gelten- 
den anzulegenden Werte regelt die Rechtsverordnung 
nach § 93, wobei für jeden Kalendermonat bis zum 
Ende des Folgemonats nach Maßgabe dieser Rechts- 
verordnung veröffentlicht werden muss: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

(3) Die anzulegenden Werte werden nach der 
Berechnung nach Absatz 1 in Verbindung mit den 
§§ 26 bis 29 auf zwei Stellen nach dem Komma ge- 
rundet. Für die Berechnung der Höhe der anzulegen- 
den Werte auf Grund einer erneuten Anpassung nach 
Absatz 1 in Verbindung mit den §§ 26 bis 29 sind die 

(3) Die anzulegenden Werte werden nach der 
Berechnung nach Absatz 1 in Verbindung mit den 
§§ 27 bis 31 auf zwei Stellen nach dem Komma ge- 
rundet. Für die Berechnung der Höhe der anzulegen- 
den Werte auf Grand einer erneuten Anpassung nach 
Absatz 1 in Verbindung mit den §§ 27 bis 31 sind die 
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ungerundeten Werte der vorherigen Anpassung zu- 
grunde zu legen. 

ungerundeten Werte der vorherigen Anpassung zu- 
grunde zu legen. 

Jährliche Absenkung der Förderung 

Die anzulegenden Werte verringern sich für 
Strom aus 

1 . Wasserkraft nach § 38 ab dem Jahr 2016 jährlich 
zum 1. Januar um 1 ,0 Prozent, 

2. Deponiegas nach § 39, Klärgas nach § 40 und 
Grubengas nach § 41 ab dem Jahr 2016 jährlich 
zum 1. Januar jeweils um 1,5 Prozent, 

§27 

Absenkung der Förderung für Strom aus 
Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas 
und Geothermie 

(1) Die anzulegenden Werte verringern sieh 
ab dem Jahr 2016 jährlieh zum 1. Januar für 
Strom aus 

1. Wasserkraft naeh § 40 um 0,5 Prozent, 

2. Deponiegas naeh § 41 um 1,5 Prozent, 

3. Geothermie nach § 46 ab dem Jahr 2018 jährlich 
zum 1. Januar um 5,0 Prozent, 

4. Windenergieanlagen auf See 

a) nach § 48 Absatz 2 

aa) zum 1. Januar 2018 um 0,5 Cent pro Ki- 
lowattstunde, 

3. Klärgas naeh § 42 um 1,5 Prozent und 

4. Grubengas naeh § 43 um 1,5 Prozent. 

(2) Die anzulegenden Werte für Strom aus 
Geothermie naeh § 48 verringern sieh ab dem 
Jahr 2018 jährlieh zum 1. Januar um 5,0 Prozent. 

bb) zum 1. Januar 2020 um 1,0 Cent pro Ki- 
lowattstunde und 


ec) ab dem Jahr 2021 jährlich zum 1. Januar 
um 0,5 Cent pro Kilowattstunde, 


b) nach § 48 Absatz 3 zum 1. Januar 2018 um 
1, 0 Cent pro Kilowattstunde. 


§27 

Absenkung der Förderung für 

Strom aus Biomasse 

§28 

Absenkung der Förderung für 

Strom aus Biomasse 

(1) Der Brutto-Zubau von Anlagen zur Erzeu- 
gung von Strom aus Biomasse soll nicht mehr als 
100 Megawatt installierter Leistung pro Jahr betra- 
gen. 

(1) unverändert 

(2) Die anzulegenden Werte nach den §§ 42 bis 
44 verringern sich ab dem Jahr 2016 jeweils zum 
1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres 
um 0,5 Prozent gegenüber den in den jeweils voran- 
gegangenen drei Kalendermonaten geltenden anzule- 
genden Werten. 

(2) Die anzulegenden Werte nach den §§ 44 bis 
46 verringern sich ab dem Jahr 2016 jeweils zum 
1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober eines Jahres 
um 0,5 Prozent gegenüber den in den jeweils voran- 
gegangenen drei Kalendermonaten geltenden anzule- 
genden Werten. 

(3) Die Absenkung nach Absatz 2 erhöht sich 
auf 1 ,27 Prozent, wenn der nach § 25 Absatz 2 Num- 
mer 1 Buchstabe a veröffentlichte Brutto-Zubau von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse in 
dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 4 das 
Ziel nach Absatz 1 überschreitet. 

(3) Die Absenkung nach Absatz 2 erhöht sich 
auf 1,27 Prozent, wenn der nach § 26 Absatz 2 Num- 
mer 1 Buchstabe a veröffentlichte Brutto-Zubau von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse in 
dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 4 das 
Ziel nach Absatz 1 überschreitet. 

(4) Bezugszeitraum ist der Zeitraum nach dem 

(4) unverändert 
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letzten Kalendertag des 18. Monats und vor dem ers- 
ten Kalendertag des fünften Monats, der einem Zeit- 
punkt nach Absatz 2 vorangeht. 


^25 

Absenkung der Förderung für Strom aus Wind- 
energiean/agen an Land 

§29 

Absenkung der Förderung für Strom aus Wind- 
energie an Land 

(1) Der Zielkorridor für den Netto-Zubau von 
Windenergieanlagen an Land beträgt 2 400 bis 2 600 
Megawatt pro Jahr. 

(1) unverändert 

(2) Die anzulegenden Werte nach §47 verrin- 
gern sich ab dem Jahr 2016 jeweils zum 1. Januar, 1. 
April, 1 . Juli und 1 . Oktober eines Jahres um 0,4 Pro- 
zent gegenüber den in den jeweils vorangegangenen 
drei Kalendermonaten geltenden anzulegenden Wer- 
ten. 

(2) Die anzulegenden Werte nach § 49 verrin- 
gern sich ab dem Jahr 2016 jeweils zum 1. Januar, 1. 
April, 1 . Juli und 1 . Oktober eines Jahres um 0,4 Pro- 
zent gegenüber den in den jeweils vorangegangenen 
drei Kalendermonaten geltenden anzulegenden Wer- 
ten. 

(3) Die Absenkung der anzulegenden Werte 
nach Absatz 2 erhöht sich, wenn der nach § 25 Ab- 
satz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffentlichte Netto- 
Zubau von Windenergieanlagen an Land in dem ge- 
samten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den Zielkorri- 
dor nach Absatz 1 

(3) Die Absenkung der anzulegenden Werte 
nach Absatz 2 erhöht sich, wenn der nach § 26 Ab- 
satz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffentlichte Netto- 
Zubau von Windenergieanlagen an Land in dem ge- 
samten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den Zielkorri- 
dor nach Absatz 1 

1. um bis zu 200 Megawatt überschreitet, auf 
0,5 Prozent, 

1. unverändert 

2. um mehr als 200 Megawatt überschreitet, auf 0,6 
Prozent, 

2. unverändert 

3. um mehr als 400 Megawatt überschreitet, auf 0,8 
Prozent, 

3. unverändert 

4. um mehr als 600 Megawatt überschreitet, auf 1,0 
Prozent oder 

4. unverändert 

5. um mehr als 800 Megawatt überschreitet, auf 1,2 
Prozent. 

5. unverändert 

(4) Die Absenkung der anzulegenden Werte 
nach Absatz 2 verringert sich, wenn der nach § 25 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffentlichte 
Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land in 
dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den 
Zielkorridor nach Absatz 1 

(4) Die Absenkung der anzulegenden Werte 
nach Absatz 2 verringert sich, wenn der nach § 26 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffentlichte 
Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land in 
dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den 
Zielkorridor nach Absatz 1 

1. um bis zu 200 Megawatt unterschreitet, auf 
0,3 Prozent, 

1. unverändert 

2. um mehr als 200 Megawatt unterschreitet, auf 0,2 
Prozent oder 

2. unverändert 

3. um mehr als 400 Megawatt unterschreitet, auf 
null. 

3. unverändert 

(5) Die Absenkung der anzulegenden Werte 
nach Absatz 2 verringert sich auf null und es erhöhen 

(5) Die Absenkung der anzulegenden Werte 
nach Absatz 2 verringert sich auf null und es erhöhen 
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sich die anzulegenden Werte nach §47 gegenüber 
den in den jeweils vorangegangenen drei Kalender- 
monaten geltenden anzulegenden Werten, wenn der 
nach § 25 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffent- 
lichte Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land 
in dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den 
Zielkorridor nach Absatz 1 

1 . um mehr als 600 Megawatt unterschreitet, um 0,2 
Prozent oder 

2. um mehr als 800 Megawatt unterschreitet, um 0,4 
Prozent. 

(6) Bezugszeitraum ist der Zeitraum nach dem 
letzten Kalendertag des 18. Monats und vor dem ers- 
ten Kalendertag des fünften Monats, der einem Zeit- 
punkt nach Absatz 2 vorangeht. 

sich die anzulegenden Werte nach § 49 gegenüber 
den in den jeweils vorangegangenen drei Kalender- 
monaten geltenden anzulegenden Werten, wenn der 
nach § 26 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c veröffent- 
lichte Netto-Zubau von Windenergieanlagen an Land 
in dem gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 6 den 
Zielkorridor nach Absatz 1 

1. unverändert 

2. unverändert 

(6) unverändert 


§30 

Absenkung der Förderung für Strom aus Wind- 
energie auf See 

(1) Für Strom aus Windenergie auf See ver- 
ringern sieh die anzulegenden Werte 

1 . naeh § 50 Absatz 2 

a) zum 1. Januar 2018 um 0,5 Cent pro Kilo- 
wattstunde, 

b) zum 1. Januar 2020 um 1,0 Cent pro Kilo- 
wattstunde und 

e) ab dem Jahr 2021 jährlieh zum 1. Januar 
um 0,5 Cent pro Kilowattstunde, 

2. naeh § 50 Absatz 3 zum 1. Januar 2018 um 1,0 
Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 ist ab- 
weiehend von § 26 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Zeit- 
punkt der Betriebsbereitsehaft der Windenergie- 
anlage auf See naeh § 17e Absatz 2 Satz 1 und 4 
des Energiewirtsehaftsgesetzes maßgeblieh, wenn 
die Netzanbindung nieht zu dem verbindliehen 
Fertigstellungstermin naeh § 17d Absatz 2 Satz 5 
des Energiewirtsehaftsgesetzes fertiggestellt ist. 

^29 

Absenkung der Förderung für 

Strom aus solarer Strahlungsenergie 

(1) Der Zielkorridor für den Bratto-Zubau von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah- 
lungsenergie beträgt 2 400 bis 2 600 Megawatt pro 
Jahr. 

§31 

Absenkung der Förderung für 

Strom aus solarer Strahlungsenergie 

(1) unverändert 
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(2) Die anzulegenden Werte nach § 49 verrin- 
gern sich ab dem 1. September 2014 monatlich zum 
ersten Kalendertag eines Monats um 0,5 Prozent ge- 
genüber den in dem jeweils vorangegangenen Kalen- 
dermonat geltenden anzulegenden Werten. Die mo- 
natliche Absenkung nach Satz 1 erhöht oder verrin- 
gert sich jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 
1. Oktober jedes Jahres nach Maßgabe der Absätze 3 
und 4. 

(2) Die anzulegenden Werte nach § 51 verrin- 
gern sich ab dem 1. September 2014 monatlich zum 
ersten Kalendertag eines Monats um 0,5 Prozent ge- 
genüber den in dem jeweils vorangegangenen Kalen- 
dermonat geltenden anzulegenden Werten. Die mo- 
natliche Absenkung nach Satz 1 erhöht oder verrin- 
gert sich jeweils zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 
1. Oktober jedes Jahres nach Maßgabe der Absätze 3 
und 4. 

(3) Die monatliche Absenkung der anzulegen- 
den Werte nach Absatz 2 Satz 2 erhöht sich, wenn der 
nach § 25 Absatz 2 Nummer 3 veröffentlichte Bratto- 
Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus so- 
larer Strahlungsenergie in dem gesamten Bezugszeit- 
raum nach Absatz 5 den Zielkorridor nach Absatz 1 

(3) Die monatliche Absenkung der anzulegen- 
den Werte nach Absatz 2 Satz 2 erhöht sich, wenn der 
nach § 26 Absatz 2 Nummer 3 veröffentlichte Bratto- 
Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus so- 
larer Strahlungsenergie in dem gesamten Bezugszeit- 
raum nach Absatz 5 den Zielkorridor nach Absatz 1 

1. um bis zu 900 Megawatt überschreitet, auf 
1,00 Prozent, 

1. unverändert 

2. um mehr als 900 Megawatt überschreitet, auf 1 ,40 
Prozent, 

2. unverändert 

3. um mehr als 1 900 Megawatt überschreitet, auf 
1,80 Prozent, 

3. unverändert 

4. um mehr als 2 900 Megawatt überschreitet, auf 
2,20 Prozent, 

4. unverändert 

5. um mehr als 3 900 Megawatt überschreitet, auf 
2,50 Prozent oder 

5. unverändert 

6. um mehr als 4 900 Megawatt überschreitet, auf 
2,80 Prozent. 

6. unverändert 

(4) Die monatliche Absenkung der anzulegen- 
den Werte nach Absatz 2 Satz 2 verringert sich, wenn 
der nach § 25 Absatz 2 Nummer 3 veröffentlichte 
Brutto-Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie in dem gesamten Be- 
zugszeitraum nach Absatz 5 den Zielkorridor nach 
Absatz 1 

(4) Die monatliche Absenkung der anzulegen- 
den Werte nach Absatz 2 Satz 2 verringert sich, wenn 
der nach § 26 Absatz 2 Nummer 3 veröffentlichte 
Brutto-Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie in dem gesamten Be- 
zugszeitraum nach Absatz 5 den Zielkorridor nach 
Absatz 1 

1 . um bis zu 900 Megawatt unterschreitet, auf 0,25 
Prozent, 

1. unverändert 

2. um mehr als 900 Megawatt unterschreitet, auf null 
oder 

2. unverändert 

3. um mehr als 1 400 Megawatt unterschreitet, auf 
null; die anzulegenden Werte nach § 49 erhöhen 
sich zum ersten Kalendertag des jeweiligen Quar- 
tals einmalig um 1,50 Prozent. 

3. unverändert 

(5) Bezugszeitraum ist der Zeitraum nach dem 
letzten Kalendertag des 14. Monats und vor dem ers- 
ten Kalendertag des letzten Monats, der einem Zeit- 
punkt nach Absatz 2 vorangeht. 

(5) unverändert 
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(6) Wenn die Summe der installierten Leistung 
geförderter Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie erstmals den Wert 52 000 
Megawatt überschreitet, verringern sich die anzule- 
genden Werte nach § 49 zum ersten Kalendertag des 
zweiten auf die Überschreitung folgenden Kalender- 
monats auf null. Geforderte Anlagen sind alle Anla- 
gen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs- 
energie, 

1. die nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach 
§ 90 als geforderte Anlage registriert worden sind, 

2. für die der Standort und die installierte Leistung 
nach § 16 Absatz 2 Satz 2 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezember 2011 gel- 
tenden Fassung, nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe a des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. März 2012 geltenden Fassung oder 
nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Juli 
2014 geltenden Fassung an die Bundesnetzagen- 
tur übermittelt worden sind oder 

3. vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen 
worden sind; die Summe der installierten Leistung 
ist von der Bundesnetzagentur unter Berücksichti- 
gung der Meldungen im PV-Meldeportal, den Da- 
ten der Übertragungsnetzbetreiber und des statis- 
tischen Bundesamtes zu schätzen. 

(6) Wenn die Summe der installierten Leistung 
geförderter Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie erstmals den Wert 
52 000 Megawatt überschreitet, verringern sich die 
anzulegenden Werte nach § 51 zum ersten Kalender- 
tag des zweiten auf die Überschreitung folgenden Ka- 
lendermonats auf null. Geförderte Anlagen sind alle 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah- 
lungsenergie, 

1. die nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach 
§ 93 als geförderte Anlage registriert worden sind, 

2. unverändert 

3. vor dem 1. Januar 2010 in Betrieb genommen 
worden sind; die Summe der installierten Leis- 
tung ist von der Bundesnetzagentur unter Berück- 
sichtigung der Meldungen in ihrem Photovol- 
taik-Meldeportal und der Daten der Übertra- 
gungsnetzbetreiber und des Statistischen Bundes- 
amtes zu schätzen. 

§30 

Förderung für Strom aus mehreren Anlagen 

( 1 ) Mehrere Anlagen gelten unabhängig von den 
Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum 
Zweck der Ermittlung des Ansprachs nach § 19 für 
den jeweils zulefzf in Befrieb gesefzfen Generator als 
eine Anlage, wenn 

1 . sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in 
unmittelbarer räumlicher Nähe befinden, 

2. sie Strom aus gleichartigen emeuerbaren Energien 
erzeugen, 

3 . der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen 
dieses Gesetzes in Abhängigkeit von der Bemes- 
sungsleistung oder der installierten Leistung der 
Anlage finanziell gefordert wird und 

4. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Ka- 
lendermonaten in Betrieb genommen worden 
sind. 

§32 

Förderung für Strom aus mehreren Anlagen 

(1) unverändert 
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Abweichend von Satz 1 stehen mehrere Anlagen un- 
abhängig von den Eigentumsverhältnissen und aus- 
schließlich zum Zweck der Ermittlung des An- 
sprachs nach § 19 für den jeweils zuletzt in Betrieb 
gesetzten Generator einer Anlage gleich, wenn sie 
Strom aus Biogas mit Ausnahme von Biomethan er- 
zeugen und das Biogas aus derselben Biogaserzeu- 
gungsanlage stammt. 

(2) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 stehen 
mehrere Anlagen nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 
und 3 unabhängig von den Eigentumsverhältnissen 
und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung des 
Anspruchs nach § 19 für den jeweils zuletzt in Betrieb 
gesetzten Generator einer Anlage gleich, wenn sie 

1 . innerhalb derselben Gemeinde, die für den Erlass 
des Bebauungsplans zuständig ist, errichtet wor- 
den sind und 

2. innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden Kalender- 
monaten in einem Abstand von bis zu 2 Kilome- 
tern in der Luftlinie, gemessen vom äußeren Rand 
der jeweiligen Anlage, in Betrieb genommen wor- 
den sind. 

(3) Anlagenbetreiber können Strom aus mehre- 
ren Anlagen, die gleichartige emeuerbare Energien o- 
der Grubengas einsetzen, über eine gemeinsame Mes- 
seinrichtung abrechnen, ln diesem Fall ist für die Be- 
rechnung der Förderung vorbehaltlich des Absatz 1 
die installierte Leistung jeder einzelnen Anlage maß- 
geblich. 


(4) Wird Strom aus mehreren Windenergieanla- 
gen über eine gemeinsame Messeinrichtung abge- 
rechnet, erfolgt abweichend von Absatz 3 die Zuord- 
nung der Strommengen zu den Windenergieanlagen 
im Verhältnis des jeweiligen Referenzertrags. 

§31 

Aufrechnung 

(1) Die Aufrechnung von Ansprüchen des Anla- 
genbetreibers nach § 19 mit einer Forderang des 
Netzbetreibers ist nur zulässig, soweit die Forderung 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

(2) Das Auffechnungsverbot des § 23 Absatz 3 
der Niederspannungsanschlussverordnung gilt nicht, 
soweit mit Ansprüchen aus diesem Gesetz aufgerech- 
net wird. 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


(2) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 stehen 
mehrere Anlagen nach § 51 Absatz 1 Nummer 2 
und 3 unabhängig von den Eigentumsverhältnissen 
und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung des 
Anspruchs nach § 19 für den jeweils zuletzt in Betrieb 
gesetzten Generator einer Anlage gleich, wenn sie 

1. unverändert 


2. unverändert 


(3) Anlagenbetreiber können Strom aus mehre- 
ren Anlagen, die gleichartige emeuerbare Energien o- 
der Grubengas einsetzen, über eine gemeinsame Mes- 
seinrichtung abrechnen, ln diesem Fall ist für die Be- 
rechnung der Förderung vorbehaltlich des Absatzes 1 
die installierte Leistung jeder einzelnen Anlage maß- 
geblich. 

(4) unverändert 


§33 

unverändert 
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Abschnitt 2 

Abschnitt 2 

Geförderte Direktvermarktung 

Geförderte Direktvermarktung 


§34 

Marktprämie 

unverändert 

(1) Anlagenbetreiber können für Strom aus er- 
neuerbaren Energien oder aus Grubengas, den sie 
nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 direkt vermarkten und 
der tatsächlich eingespeist sowie von einem Dritten 
abgenommen worden ist, von dem Netzbetreiber eine 
Marktprämie verlangen. 


(2) Die Höhe der Marktprämie wird kalender- 
monatlich berechnet. Die Berechnung erfolgt rück- 
wirkend anhand der für den jeweiligen Kalendermo- 
nat berechneten Werte nach Anlage 1. 



§35 

Voraussetzungen der Marktprämie 

Voraussetzungen der Marktprämie 

Der Ansprach auf Zahlung der Marktprämie be- 

Der Anspruch auf Zahlung der Marktprämie be- 

steht nur, wenn 

steht nur, wenn 

1 . für den Strom kein vermiedenes Netzentgelt nach 

1. unverändert 

§ 1 8 Absatz 1 Satz 1 der Stromnetzentgeltverord- 
nung in Anspruch genommen wird. 


2. der Strom in einer Anlage erzeugt wird, die fem- 

2. der Strom in einer Anlage erzeugt wird, die fem- 

steuerbar im Sinne von § 34 Absatz 1 ist, und 

steuerbar im Sinne von § 36 Absatz 1 ist, und 

3. der Strom in einem Bilanz- oder Unterbilanzkreis 

3. unverändert 

bilanziert wird, in dem ausschließlich folgender 
Strom bilanziert wird: 


a) Strom aus emeuerbaren Energien oder aus 


Grubengas, der in der Veräußerangsform des 
§ 20 Absatz 1 Nummer 1 direkt vermarktet 
wird, oder 


b) Strom, der nicht unter Buchstabe a fällt und 


dessen Einstellung in den Bilanz- oder Unter- 
bilanzkreis nicht von dem Anlagenbetreiber o- 
der dem Direktvermarktungsuntemehmer zu 
vertreten ist. 

Die Voraussetzung naeh Satz 1 Nummer 2 muss 
nieht vor dem Beginn des zweiten auf die Inbe- 
triebnahme der Anlage folgenden Kalendermo- 
nats erfüllt sein. 

§34 

§36 

Fernsteuerbarkeit 

Fernsteuerbarkeit 

(1) Anlagen sind femsteuerbar im Sinne von 

(1) Anlagen sind femsteuerbar im Sinne von 

§ 33 Nummer 2, wenn die Anlagenbetreiber 

§ 35 Satz 1 Nummer 2, wenn die Anlagenbetreiber 

1. die technischen Einrichtungen Vorhalten, die er- 

1. unverändert 
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forderlich sind, damit ein Direktvermarktungsun- 
temehmer oder eine andere Person, an die der 
Strom veräußert wird, jederzeit 

a) die j eweilige Ist-Einspeisung abrafen kann und 

b) die Einspeiseleistung ferngesteuert reduzieren 
kann, und 

2. dem Direktvermarktungsuntemehmer oder der 
anderen Person, an die der Strom veräußert wird, 
die Befugnis einräumen, jederzeit 

a) die jeweilige Ist-Einspeisung abzurufen und 

b) die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem 
Umfang zu reduzieren, der für eine bedarfsge- 
rechte Einspeisung des Stroms erforderlich ist. 

Satz 1 Nummer 1 ist auch erfüllt, wenn für mehrere 
Anlagen, die über denselben Verknüpfüngspunkt mit 
dem Netz verbunden sind, gemeinsame technische 
Einrichtungen vorgehalten werden, mit der der Di- 
rektvermarktungsuntemehmer oder die andere Per- 
son jederzeit die gesamte Ist-Einspeisung der Anla- 
gen abrafen und die gesamte Einspeiseleistung der 
Anlagen ferngesteuert reduzieren kann. 

2. dem Direktvermarktungsuntemehmer oder der 
anderen Person, an die der Strom veräußert wird, 
die Befugnis einräumen, jederzeit 

a) die jeweilige Ist-Einspeisung abzurufen und 

b) die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem 
Umfang zu reduzieren, der für eine bedarfsge- 
rechfe Einspeisung des Stroms erforderlich 

und nicht nach den genehmigungsrechtli- 
chen Vorgaben nachweislich ausgeschlos- 
sen ist. 

Satz 1 Nummer 1 ist auch erfüllt, wenn für mehrere 
Anlagen, die über denselben Verknüpfungspunkt mit 
dem Netz verbunden sind, gemeinsame technische 
Einrichtungen vorgehalten werden, mit der der Di- 
rektvermarktungsuntemehmer oder die andere Per- 
son jederzeit die gesamte Ist-Einspeisung der Anla- 
gen abrafen und die gesamte Einspeiseleistung der 
Anlagen ferngesteuert reduzieren kann. 

(2) Für Anlagen, bei denen nach § 21c des Ener- 
giewirtschaftsgesetzes Messsysteme im Sinne des § 

2 Id des Energiewirtschaftsgesetzes einzubauen sind, 
die die Anforderungen nach § 21e des Energiewirt- 
schaftsgesetzes erfüllen, muss die Abrufüng der Ist- 
Einspeisung und die ferngesteuerte Reduzierung der 
Einspeiseleistung nach Absatz 1 über das Messsys- 
tem erfolgen; § 21g des Energiewirtschaftsgesetzes 
ist zu beachten. Solange der Einbau eines Messsys- 
tems nicht technisch möglich im Sinne des § 21c Ab- 
satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes ist, sind unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Standards und 
Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheif in der 
Informationstechnik Übertragungstechniken und 
Übertragungswege zulässig, die dem Stand der Tech- 
nik bei Inbetriebnahme der Anlage entsprechen; § 
21g des Energiewirtschaftsgesetzes ist zu beachten. 
Satz 2 ist entsprechend anzuwenden für Anlagen, bei 
denen aus sonstigen Gründen keine Pflicht zum Ein- 
bau eines Messsystems nach § 21c des Energiewirt- 
schaftsgesetzes besteht. 

(2) unverändert 

(3) Die Nutzung der technischen Einrichtungen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie die Befugnis, 

(3) unverändert 
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die nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 dem Direktver- 
marktungsuntemehmer oder der anderen Person ein- 
geräumt wird, dürfen das Recht des Netzbetreibers 
zum Einspeisemanagement nach § 14 nicht beschrän- 
ken. 


Abschnitt 3 

Einspeisevergütung 

Abschnitt 3 

Einspeisevergütung 

Einspeisevergütung für kleine Anlagen 

§37 

Einspeisevergütung für kleine Anlagen 

(1) Anlagenbetreiber können für Strom aus er- 
neuerbaren Energien oder aus Grubengas, den sie 
nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 dem Netzbetreiber zur 
Verfügung stellen, von diesem Netzbetreiber eine 
Einspeisevergütung verlangen. 

(1) unverändert 

(2) Der Anspruch auf eine Einspeisevergütung 

besteht 

1. für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 
2016 in Betrieb genommen worden sind und eine 
installierte Leistung von höchstens 500 Kilowatt 
haben, 

2. für Strom aus Anlagen, die nach dem 31. Dezem- 
ber 2015 und vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb 
genommen worden sind und eine installierte Leis- 
tung von höchstens 250 Kilowatt haben, und 

3. für Strom aus Anlagen, die nach dem 31. Dezem- 
ber 2016 in Betrieb genommen worden sind und 
eine installierte Leistung von höchstens 100 Kilo- 
watt haben. 

(2) Der Anspruch auf eine Einspeisevergütung 
besteht 

1. für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 
2016 in Betrieb genommen worden sind und eine 
installierte Leistung von höchstens 500 Kilowatt 
haben, und 

2. für Strom aus Anlagen, die naeh dem 31. De- 
zember 2015 in Betrieb genommen worden 
sind und eine installierte Leistung von höehs- 
tens 100 Kilowatt haben. 

(3) Die Höhe der Einspeisevergütung berechnet 
sich aus den anzulegenden Werten und den §§20 bis 
30, wobei von den anzulegenden Werten vor der Ab- 
senkung nach den §§ 25 bis 29 

1. 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom im Sinne 
der 55 bis 4b abzuziehen ist und 

2. 0,4 Cent pro Kilowattstunde für Strom im Sinne 
der §§ 47 bis 49 abzuziehen ist. 

(4) Unabhängig von den Eigentumsverhältnis- 
sen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der 
installierten Leistung nach Absatz 2 ist ^ 50 Absatz 1 
Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Höhe der Einspeisevergütung berechnet 
sich aus den anzulegenden Werten und den §§20 bis 
32, wobei von den anzulegenden Werten vor der Ab- 
senkung nach den §§ 26 bis 31 

1. 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom im Sinne 
der §§ 40 bis 48 abzuziehen ist und 

2. 0,4 Cent pro Kilowattstunde für Strom im Sinne 
der §§ 49 bis 51 abzuziehen ist. 

(4) Unabhängig von den Eigentumsverhältnis- 
sen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der 
installierten Leistung nach Absatz 2 ist § 32 Absatz 1 
Satz 1 entsprechend anzuwenden. 




Drucksache 18/1891 


-50- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Einspeisevergütung in Ausnahmefällen 

§38 

Einspeisevergütung in Ausnahmefällen 

(1) Anlagenbetreiber können für Strom aus er- 
neuerbaren Energien oder aus Grubengas, den sie 
nach § 20 Absatz 1 Nummer 4 dem Netzbetreiber zur 
Verfügung stellen, von diesem Netzbetreiber eine 
Einspeisevergütung verlangen. 

(1) unverändert 

(2) Die Höhe der Einspeisevergütung berechnet 
sich aus den anzulegenden Werten und den §§20 bis 
30, wobei sich die anzulegenden Werte nach der Ab- 
senkung nach den §§ 25 bis 29 um 20 Prozent gegen- 
über dem nach § 25 Absatz 3 Satz 1 anzulegenden 
Wert verringern. Auf die nach Satz 1 ermittelten an- 
zulegenden Werte ist § 25 Absatz 3 Satz 1 entspre- 
chend anzuwenden. 

(2) Die Höhe der Einspeisevergütung berechnet 
sich aus den anzulegenden Werten und den §§20 bis 
32, wobei sich die anzulegenden Werte nach der Ab- 
senkung nach den §§ 26 bis 31 um 20 Prozent gegen- 
über dem nach § 26 Absatz 3 Satz 1 anzulegenden 
Wert verringern. Auf die nach Satz 1 ermittelten an- 
zulegenden Werte ist § 26 Absatz 3 Satz 1 entspre- 
chend anzuwenden. 

^57 

Gemeinsame Bestimmungen für die Einspeisever- 
gütung 

§39 

unverändert 

(1) Der Anspruch auf eine Einspeisevergütung 
besteht nur für Strom, der nach § 1 1 tatsächlich von 
einem Netzbetreiber abgenommen worden ist. 


(2) Anlagenbetreiber, die dem Netzbetreiber 
Strom nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 
zur Verfügung stellen, müssen ab diesem Zeitpunkt 
und für diesen Zeitraum dem Netzbetreiber den ge- 
samten in dieser Anlage erzeugten Strom, 


1 . für den dem Grande nach ein Anspruch nach § 19 
besteht. 


2. der nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zur 
Anlage verbraucht wird und 

3 . der durch ein Netz durchgeleitet wird. 


zur Verfügung stellen. Sie dürfen mit dieser Anlage 
nicht am Regelenergiemarkt teilnehmen. 


Abschnitt 4 

Besondere Förderbestimmungen (Sparten) 

Abschnitt 4 

Besondere Förderbestimmungen (Sparten) 

Wasserkraft 

§40 

Wasserkraft 

(1) Für Strom aus Wasserkraft beträgt der anzu- 
legende Wert 

(1) Für Strom aus Wasserkraft beträgt der anzu- 
legende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
500 Kilowatt 12,52 Cent pro Kilowattstunde, 

1. unverändert 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 2 
Megawatt 8,25 Cent pro Kilowattstunde, 

2. unverändert 
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3 . bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 
Megawatt 6,3 1 Cent pro Kilowattstunde, 

4. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
10 Megawatt 5,54 Cent pro Kilowattstunde, 

5. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
20 Megawatt 5,34 Cent pro Kilowattstunde, 

6. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
50 Megawatt 4,28 Cent pro Kilowattstunde 

7. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 50 Me- 
gawatt 3,30 Cent pro Kilowattstunde. 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
50 Megawatt 4,28 Cent pro Kilowattstunde, 

7. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 50 
Megawatt 3,50 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Der Anspruch auf finanzielle Förderang be- 
steht auch für Strom aus Anlagen, die vor dem 1 . Ja- 
nuar 2009 in Betrieb genommen wurden, wenn nach 
dem 31. Juli 2014 durch eine wasserrechtlich zuge- 
lassene Ertüchtigungsmaßnahme die installierte Leis- 
tung oder das Leistungsvermögen der Anlage erhöht 
wurde. Der Anspruch nach Satz 1 besteht ab dem Ab- 
schluss der Maßnahme für die Dauer von 20 Jahren 
zuzüglich des restlich verbleibenden Teils des Jahres, 
in dem die Maßnahme naeh Satz 1 abgeschlossen 
worden ist. 

(2) Der Anspruch auf finanzielle Förderung be- 
sieht auch für Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Ja- 
nuar 2009 in Betrieb genommen wurden, wenn nach 
dem 31. Juli 2014 durch eine wasserrechtlich zuge- 
lassene Ertüchtigungsmaßnahme das Leistungsver- 
mögen der Anlage erhöht wurde. Satz 1 ist auf nicht 
zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahmen 
anzuwenden, wenn das Leistungsvermögen um 
mindestens 10 Prozent erhöht wurde. Der An- 
spruch nach Satz 1 oder 2 besteht ab dem Abschluss 
der Maßnahme für die Dauer von 20 Jahren zuzüglich 
des restlich verbleibenden Teils des Jahres, in dem die 
Ertüchtigungsmaßnahme abgeschlossen worden 
ist. 

(3) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen 
nach Absatz 2 Satz 1 mit einer installierten Leistung 
von mehr als 5 Megawatt erzeugt wird, besteht ein 
Anspruch auf finanzielle Förderung nur für den 
Strom, der der Leistungserhöhung nach Absatz 2 Satz 

1 zuzurechnen ist. Wenn die Anlage vor dem 1. Au- 
gust 2014 eine installierte Leistung bis einschließlich 

5 Megawatt aufwies, besieht für den Strom, der die- 
sem Leistungsanteil entspricht, der Anspruch nach 
der bislang geltenden Regelung. 

(3) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen 
nach Absatz 2 mit einer installierten Leistung von 
mehr als 5 Megawatt erzeugt wird, besteht ein An- 
spruch auf finanzielle Förderung nur für den Strom, 
der der Leistungserhöhung nach Absatz 2 Satz 1 
oder 2 zuzurechnen ist. Wenn die Anlage vor dem 
1. August 2014 eine installierte Leistung bis ein- 
schließlich 5 Megawatt aufwies, besteht für den 
Strom, der diesem Leistungsanteil entspricht, der An- 
spruch nach der bislang geltenden Regelung. 


(4) Der Anspruch auf finanzielle Förderung 
nach Absatz 1 besteht nur, wenn die Anlage er- 
richtet worden ist 

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz 
oder teilweise bereits bestehenden oder einer 
vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeu- 
gung von Strom aus Wasserkraft neu zu er- 
richtenden Stauanlage oder 

2. ohne durchgehende Querverbauung. 

Deponiegas 

§41 

unverändert 
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Für Strom aus Deponiegas beträgt der anzule- 
gende Wert 

1 . bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
500 Kilowatt 8,42 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 

5 Megawatt 5,83 Cent pro Kilowattstunde. 


§40 

§42 

Klärgas 

Für Strom aus Klärgas beträgt der anzulegende 
Wert 

1 . bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
500 Kilowatt 6,69 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 

5 Megawatt 5,83 Cent pro Kilowattstunde. 

unverändert 

§41 

§43 

Grubengas 

Grubengas 

(1) Für Strom aus Grubengas beträgt der anzule- 

(1) Für Strom aus Grubengas beträgt der anzule- 

gende Wert 

gende Wert 

1 . bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 1 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 

Megawatt 6,74 Cent pro pro Kilowattstunde, 

1 Megawatt 6,74 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 

Megawatt 4,91 Cent pro Kilowattstunde und 

5 Megawatt 4,30 Cent pro Kilowattstunde und 

3. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 5 Me- 

3. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 5 Me- 

gawatt 4,00 Cent pro Kilowattstunde. 

gawatt 3,80 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur, 
wenn das Grabengas aus Bergwerken des aktiven o- 
der stillgelegten Bergbaus stammt. 

(2) unverändert 

§42 

§44 

Biomasse 

Für Strom aus Biomasse im Sinne der Biomasse- 
verordnung beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
150 Kilowatt 13,66 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
500 Kilowatt 1 1,78 Cent pro Kilowattstunde, 

3 . bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 
Megawatt 10,55 Cent pro Kilowattstunde und 

4. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
20 Megawatt 5,85 Cent pro Kilowattstunde. 

unverändert 
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§43 

§45 

Vergärung von Bioabfällen 

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas ein- 
gesetzt wird, das durch anaerobe Vergärung von Bio- 
masse im Sinne der Biomasseverordnung mit einem 
Anteil von getrennt erfassten Bioabfallen im Sinne 
der Abfallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 
20 03 02 der Nummer 1 des Anhangs 1 der Bioabfall- 
verordnung in dem jeweiligen Kalenderjahr von 
durchschnittlich mindestens 90 Masseprozent gewon- 
nen worden ist, beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
500 Kilowatt 15,26 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 
20 Megawatt 13,38 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Ein Anspruch auf finanzielle Förderung be- 
steht nur, wenn die Einrichtungen zur anaeroben Ver- 
gärung der Bioabfälle unmittelbar mit einer Einrich- 
tung zur Nachrotte der festen Gärrückstände verbun- 
den sind und die nachgerotteten Gärrückstände stoff- 
lich verwertet werden. 

unverändert 

§44 

§46 

Vergärung von Gülle 

Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas einge- 
setzt wird, das durch anaerobe Vergärung von Bio- 
masse im Sinne der Biomasseverordnung gewonnen 
worden ist, beträgt der anzulegende Wert 23,73 Cent 
pro Kilowattstunde, wenn 

1. der Strom am Standort der Biogaserzeugungsan- 
lage erzeugt wird, 

2. die installierte Leistung am Standort der Biogas- 
erzeugungsanlage insgesamt höchstens 75 Kilo- 
watt beträgt und 

3. zur Erzeugung des Biogases in dem jeweiligen 
Kalenderjahr durchschnittlich ein Anteil von 
Gülle mit Ausnahme von Geflügelmist und Geflü- 
geltrockenkot von mindestens 80 Masseprozent 
eingesetzt wird. 

unverändert 

§45 

§47 

Gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Bio- 

Gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Bio- 

masse und Gasen 

masse und Gasen 

(1) Der Anspruch auf finanzielle Förderang für 
Strom aus Biogas besteht für Strom, der in Anlagen 
mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Ki- 
lowatt erzeugt wird, nur für den Anteil der in einem 

(1) unverändert 
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Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Be- 
messungsleistung der Anlage von 50 Prozent des 
Wertes der installierten Leistung entspricht. Für den 
darüber hinausgehenden Anteil der in dem Kalender- 
jahr erzeugten Strommenge verringert sich der An- 
spruch auf finanzielle Förderang in der Veräuße- 
rangsform nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 auf null und 
in den Veräußerangsformen nach § 20 Absatz 1 Num- 
mer 3 und 4 auf den Monatsmarktwert. 


(2) Der Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus Biomasse besteht ferner nur, 

1. wenn der Anlagenbetreiber durch eine Kopie ei- 
nes Einsatzstoff-Tagebuchs mit Angaben und Be- 
legen über Art, Menge und Einheit sowie Fler- 
kunft der eingesetzten Stoffe den Nachweis führt, 
welche Biomasse und in welchem Umfang Spei- 
chergas oder Grubengas eingesetzt werden, 

2. soweit bei Anlagen, in denen Biomethan einge- 
setzt wird, der Strom in Kraft-Wärme-Kopplung 
erzeugt wird, und 

3. wenn in Anlagen flüssige Biomasse eingesefzf 
wird, für den Stromanteil aus flüssiger Biomasse, 
die zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerang notwen- 
dig ist; flüssige Biomasse ist Biomasse, die zum 
Zeitpunkt des Eintritts in den Brenn- oder Feuer- 
raum flüssig ist. 

Pflanzenölmethylester ist in dem Umfang als Bio- 
masse anzusehen, der zur Anfahr-, Zünd- und Stütz- 
feuerang notwendig ist. 

(2) Der Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus Biomasse besteht ferner nur, 

1. unverändert 

2. soweit bei Anlagen, in denen Biomethan einge- 
setzt wird, der Strom aus Kraft-Wärme-Kopp- 
lung erzeugt wird, und 

3. unverändert 

Pflanzenölmethylester ist in dem Umfang als Bio- 
masse anzusehen, der zur Anfahr-, Zünd- und Stütz- 
feuerang notwendig ist. 

(3) Für den Anspruch auf finanzielle Förderung 
für Strom aus Biomasse nach den §§ 42, 43 oder § 44 
ist ab dem ersten Kalenderjahr, das auf seine erstma- 
lige Inanspruchnahme folgt, jährlich bis zum 28. Feb- 
ruar eines Jahres jeweils für das vorangegangene Ka- 
lenderjahr nachzuweisen: 

1 . die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 nach den anerkannten Regeln 
der Technik; die Einhaltung der anerkannten Re- 
geln der Technik wird vermutet, wenn die Anfor- 
derungen des von der Arbeitsgemeinschaft für 
Wärme und Fleizkraftwirtschaft - AGFW - e. V. 
herausgegebenen Arbeifsblaffs FW 308 — Zertifi- 
zierung von KWK-Anlagen — Ermittlung des 
KWK-Stroms in der jeweils geltenden Fassung 
nachgewiesen werden; der Nachweis muss durch 
Vorlage eines Gutachtens eines Umweltgutach- 

(3) Für den Anspruch auf finanzielle Förderung 
für Sfrom aus Biomasse nach den §§ 44, 45 oder § 46 
isf ab dem ersten Kalenderjahr, das auf seine erstma- 
lige Inanspruchnahme folgt, jährlich bis zum 28. Feb- 
ruar eines Jahres jeweils für das vorangegangene Ka- 
lenderjahr nachzuweisen: 

1. unverändert 
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ters mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizi- 
tätserzeugung aus emeuerbaren Energien oder für 
den Bereich Wärmeversorgung erfolgen; anstelle 
des Nachweises nach Satz 1 können für serienmä- 
ßig hergestellte KWK-Anlagen mit einer instal- 
lierten Leistung von bis zu 2 Megawatt geeignete 
Unterlagen des Herstellers vorgelegt werden, aus 
denen die thermische und elektrische Leistung so- 
wie die Stromkennzahl hervorgehen, 

2. der Stromanteil aus flüssiger Biomasse nach Ab- 
satz 2 Satz 1 Nummer 3 durch Vorlage einer Ko- 
pie eines Einsatzstoff-Tagebuchs. 

Bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Anspruchs 
nach § 19 in Verbindung mit § 42 oder § 43 ist ferner 
die Eignung der Anlage zur Erfüllung der Vorausset- 
zungen im Sinne von Satz 1 Nummer 1 durch ein 
Gutachten eines Umweltgutachters mit einer Zulas- 
sung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus er- 
neuerbaren Energien oder für den Bereich Wärme- 
versorgung nachzuweisen. 

2. unverändert 

Bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Anspruchs 
nach § 19 in Verbindung mit § 44 oder § 45 ist ferner 
die Eignung der Anlage zur Erfüllung der Vorausset- 
zungen im Sinne von Satz 1 Nummer 1 durch ein 
Gutachten eines Umweltgutachters mit einer Zulas- 
sung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus er- 
neuerbaren Energien oder für den Bereich Wärme- 
versorgung nachzuweisen. 

(4) Der Anspruch auf finanzielle Förderang für 
Strom aus Biomasse verringert sich in dem jeweiligen 
Kalenderjahr insgesamt auf den Wert „MWepex“ 
nach Nummer 2.1 der Anlage 1 zu diesem Gesetz, 
wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht nach- 
gewiesen werden. 

(4) unverändert 

(5) Der Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus Biomasse nach § 43 oder § 44 kann nicht 
mit § 42 kombiniert werden. 

(5) Der Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus Biomasse nach § 45 oder § 46 kann nicht 
mit § 44 kombiniert werden. 

(6) Aus einem Erdgasnetz entnommenes Gas ist 
jeweils als Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biome- 
than oder Speichergas anzusehen, 

1. soweit die Menge des entnommenen Gases im 
Wärmeäquivalent am Ende eines Kalenderjahres 
der Menge von Deponiegas, Klärgas, Grubengas, 
Biomethan oder Speichergas entspricht, die an an- 
derer Stelle im Geltungsbereich dieses Gesetzes in 
das Erdgasnetz eingespeist worden ist, und 

2. wenn für den gesamten Transport und Vertrieb des 
Gases von seiner Herstellung oder Gewinnung, 
seiner Einspeisung in das Erdgasnetz und seinem 
Transport im Erdgasnetz bis zu seiner Entnahme 
aus dem Erdgasnetz Massenbilanzsysteme ver- 
wendet worden sind. 

(6) unverändert 

(7) Der Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus Biomethan nach § 42 oder § 43 besteht 
auch, wenn das Biomethan vor seiner Entnahme aus 

(7) Der Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus Biomethan nach § 44 oder § 45 besteht 
auch, wenn das Biomethan vor seiner Entnahme aus 
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dem Erdgasnetz anhand der Energieerträge der zur 
Biomethanerzeugung eingesetzten Einsatzstoffe bi- 
lanziell in einsatzstoffbezogene Teilmengen geteilt 
wird. Die bilanzielle Teilung in einsatzstoffbezogene 
Teilmengen einschließlich der Zuordnung der einge- 
setzten Einsatzstoffe zu der jeweiligen Teilmenge ist 
im Rahmen der Massenbilanzierang nach Absatz 6 
Nummer 2 zu dokumentieren. 

dem Erdgasnetz anhand der Energieerträge der zur 
Biomethanerzeugung eingesetzten Einsatzstoffe bi- 
lanziell in einsatzstoffbezogene Teilmengen geteilt 
wird. Die bilanzielle Teilung in einsatzstoffbezogene 
Teilmengen einschließlich der Zuordnung der einge- 
setzten Einsatzstoffe zu der jeweiligen Teilmenge ist 
im Rahmen der Massenbilanzierang nach Absatz 6 
Nummer 2 zu dokumentieren. 

(8) Soweit nach den Absätzen 2 oder 3 der Nach- 
weis durch eine Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs 
zu führen ist, sind die für den Nachweis nicht erfor- 
derlichen personenbezogenen Angaben im Einsatz- 
stoff-Tagebuch von dem Anlagenbetreiber zu 
schwärzen. 

(8) unverändert 

§46 

Geothermie 

Für Strom aus Geothermie beträgt der anzule- 
gende Wert 25,20 Cent pro Kilowattstunde. 

§48 

unverändert 

§47 

Windenergie an Land 

(1) Für Strom aus Windenergieanlagen an Land 
beträgt der anzulegende Wert 4,95 Cent pro Kilowatt- 
stunde (Grundwert). 

(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt der anzu- 
legende Wert in den ersten fünf Jahren ab der Inbe- 
triebnahme der Anlage 8,90 Cent pro Kilowattstunde 
(Anfangswert). Diese Frist verlängert sich um einen 
Monat pro 0,36 Prozent des Referenzertrags, um den 
der Ertrag der Anlage 130 Prozent des Referenzer- 
trags unterschreitet. Zusätzlich verlängert sich die 
Frist um einen Monat pro 0,48 Prozent des Referen- 
zertrags, um den der Ertrag der Anlage 100 Prozent 
des Referenzertrags unterschreitet. Referenzertrag ist 
der errechnete Ertrag der Referenzanlage nach Maß- 
gabe der Anlage 2 zu diesem Gesetz. 

(3) Für Anlagen mit einer installierten Leistung 
bis einschließlich 50 Kilowatt wird für die Berech- 
nung der Dauer der Anfangsvergütung angenommen, 
dass ihr Ertrag 75 Prozent des Referenzertrages be- 
trägt. 

§49 

unverändert 

§48 

Windenergie auf See 

(1) Für Strom aus Windenergieanlagen auf See 
beträgt der anzulegende Wert 3,90 Cent pro Kilowatt- 
stunde (Grundwert). 

§50 

Windenergie auf See 

(1) unverändert 
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(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt der anzule- 
gende Wert in den ersten zwölf Jahren ab der Inbe- 
triebnahme der Windenergieanlage auf See 15,40 
Cent pro Kilowattstunde (Anfangswert). Der Zeit- 
raum nach Satz 1 verlängert sich für jede über zwölf 
Seemeilen hinausgehende volle Seemeile, die die An- 
lage von der Küstenlinie nach § 5 Nummer 35 zweiter 
Halbsatz entfernt ist, um 0,5 Monate und für jeden 
über eine Wassertiefe von 20 Metern hinausgehenden 
vollen Meter Wassertiefe um 1,7 Monate. Die Was- 
sertiefe ist ausgehend von dem Seekartennull zu be- 
stimmen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt der anzule- 
gende Wert in den ersten zwölf Jahren ab der Inbe- 
triebnahme der Windenergieanlage auf See 15,40 
Cent pro Kilowattstunde (Anfangswert). Der Zeit- 
raum nach Satz 1 verlängert sich für jede über zwölf 
Seemeilen hinausgehende volle Seemeile, die die An- 
lage von der Küstenlinie nach § 5 Nummer 36 zweiter 
Halbsatz entfernt ist, um 0,5 Monate und für jeden 
über eine Wassertiefe von 20 Metern hinausgehenden 
vollen Meter Wassertiefe um 1,7 Monate. Die Was- 
sertiefe ist ausgehend von dem Seekartennull zu be- 
stimmen. 

(3) Wenn die Windenergieanlage auf See vor 
dem 1. Januar 2020 in Betrieb genommen worden ist 
und der Anlagenbetreiber dies vor Inbetriebnahme 
der Anlage von dem Netzbetreiber verlangt, beträgt 
der anzulegende Wert abweichend von Absatz 1 in 
den ersten acht Jahren ab der Inbetriebnahme der 
Anlage 19,40 Cent pro Kilowattstunde. In diesem Fall 
entfällt der Anspruch nach Absatz 2 Satz 1, während 
der Anspruch auf die Zahlung nach Absatz 2 Satz 2 
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden ist, dass 
der Anfangswert im Zeitraum der Verlängerung 
15,40 Cent pro Kilowattstunde beträgt. 

(3) Wenn vor dem 1. Jannar 2020 die Wind- 
energieanlage anf See in Betrieb genommen oder 
ihre Betriebsbereitsehaft nnter den Voransset- 
zungen des § 30 Absatz 2 hergestellt worden ist, 
beträgt der anzulegende Wert abweiehend von 
Absatz 1 in den ersten aeht Jahren ab der Inbe- 
triebnahme der Anlage 19,40 Cent pro Kilowatt- 
stunde, wenn dies der Anlagenbetreiber vor Inbe- 
triebnahme der Anlage von dem Netzbetreiber 
verlangt. In diesem Fall entfällt der Anspruch nach 
Absatz 2 Satz 1, während der Anspruch auf die Zah- 
lung nach Absatz 2 Satz 2 mit der Maßgabe entspre- 
chend anzuwenden ist, dass der Anfangswert im Zeit- 
raum der Verlängerung 15,40 Cent pro Kilowatt- 
stunde beträgt. 

(4) Ist die Einspeisung aus einer Windenergiean- 
lage auf See länger als sieben aufeinanderfolgende 
Tage nicht möglich, weil die Leitung nach § 17d Ab- 
satz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht 
rechtzeitig fertiggestellt oder gestört ist und der Netz- 
betreiber dies nicht zu vertreten hat, verlängert sich 
der Zeitraum der finanziellen Förderung nach den 
Absätzen 2 und 3, beginnend mit dem achten Tag der 
Störung, um den Zeitraum der Störung. Satz 1 ist 
nicht anzuwenden, soweit der Betreiber der Wind- 
energieanlage auf See die Entschädigung nach § 17e 
Absatz 1 oder Absatz 2 des Energiewirtschaftsgeset- 
zes in Ansprach nimmt. Nimmt der Betreiber der 
Windenergieanlage auf See die Entschädigung nach 
§ 17e Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes in An- 
spruch, verkürzt sich der Anspruch auf Förderung 
nach den Absätzen 2 und 3 um den Zeitraum der Ver- 
zögerung. 

(4) unverändert 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht auf Windener- 
gieanlagen auf See anzuwenden, deren Errichtung 
nach dem 31. Dezember 2004 in einem Gebiet der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone oder des 

(5) unverändert 
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Küstenmeeres genehmigt worden ist, das nach § 57 in 
Verbindung mit § 32 Absatz 2 des Bundesnatur- 
schutzgesetzes oder nach Landesrecht zu einem ge- 
schützten Teil von Natur und Landschaft erklärt wor- 
den ist. Satz 1 ist bis zur Unterschutzstellung auch für 
solche Gebiete anzuwenden, die das Bundesministe- 
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi- 
cherheit der Europäischen Kommission als Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder als Europäi- 
sche Vogelschutzgebiete benannt hat. 


§49 

Solare Strahlungsenergie 

§51 

Solare Strahlungsenergie 

(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie beträgt der anzu- 
legende Wert vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 bis 
einschließlich einer installierten Leistung von 10 Me- 
gawatt 9,23 Cent pro Kilowattstunde abzüglich der 
Absenkung naeh § 29, wenn die Anlage 

1 . in, an oder auf einem Gebäude oder einer sonsti- 
gen baulichen Anlage angebracht ist und das Ge- 
bäude oder die sonstige bauliche Anlage vorran- 
gig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet 
worden ist, 

2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für die ein 
Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuchs 
durchgeführt worden ist, oder 

3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans 
im Sinne des § 30 des Baugesetzbuchs errichtet 
worden ist und 

a) der Bebauungsplan vor dem 1. September 
2003 aufgestellt und später nicht mit dem 
Zweck geändert worden ist, eine Anlage zur 
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs- 
energie zu errichten, 

b) der Bebauungsplan vor dem 1 . Januar 20 1 0 für 
die Fläche, auf der die Anlage errichtet wor- 
den ist, ein Gewerbe- oder Industriegebiet im 
Sinne der §§ 8 und 9 der Baunutzungsverord- 
nung ausgewiesen hat, auch wenn die Festset- 
zung nach dem 1 . Januar 2010 zumindest auch 
mit dem Zweck geändert wurde, eine Anlage 
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah- 
lungsenergie zu errichten, oder 

c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 

(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie beträgt der anzu- 
legende Wert vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 bis 
einschließlich einer installierten Leistung von 10 Me- 
gawatt 9,23 Cent pro Kilowattstunde unter Berüek- 
siehtigung der Absenkung oder Erhöhung naeh 
§ 31, wenn die Anlage 

1 . unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 
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2003 zumindest auch mit dem Zweck der Er- 
richtung einer Anlage zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie aufge- 
stellt oder geändert worden ist und sich die 
Anlage 


aa) auf Flächen befindet, die längs von Au- 
tobahnen oder Schienenwegen liegen, 
und die Anlage in einer Entfernung bis zu 

1 1 0 Metern, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet 
worden ist. 


bb) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt 
des Beschlusses über die Aufstellung o- 
der Änderang des Bebauungsplans be- 
reits versiegelt waren, oder 


cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftli- 
cher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 
oder militärischer Nutzung befindet und 
diese Flächen zum Zeitpunkt des Be- 
schlusses über die Aufstellung oder Än- 
derung des Bebauungsplans nicht rechts- 
verbindlich als Naturschutzgebiet im 
Sinne des § 23 des Bundesnaturschutzge- 
setzes oder als Nationalpark im Siime des 
§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes fest- 
gesetzt worden sind. 


(2) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie, die ausschließ- 
lich in, an oder auf einem Gebäude oder einer Lärm- 
schutzwand angebracht sind, beträgt der anzulegende 

Wert, jeweils abzüglich der Absenkung nach § 29, 

(2) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie, die ausschließ- 
lich in, an oder auf einem Gebäude oder einer Lärm- 
schutzwand angebracht sind, beträgt der anzulegende 
Wert, jeweils unter Berücksichtigung der Absen- 
kung oder Erhöhung nach § 31, 

1 . bis einschließlich einer installierten Leistung von 
10 Kilowatt 13,15 Cent pro Kilowattstunde, 

1. unverändert 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 
40 Kilowatt 12,80 Cent pro Kilowattstunde, 

2. unverändert 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 

1 Megawatt 1 1,49 Cent pro Kilowattstunde und 

3. unverändert 

4. bis einschließlich einer installierten Leistung von 
10 Megawatt 9,23 Cent pro Kilowattstunde. 

4. unverändert 

(3) Für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie, die ausschließlich in, an o- 
der auf einem Gebäude angebracht sind, das kein 
Wohngebäude ist und das im Außenbereich nach § 35 
des Baugesetzbuchs errichtet wurde, ist Absatz 2 nur 
anzuwenden, wenn 

(3) unverändert 
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1 . nachweislich vor dem 1 . April 2012 

a) für das Gebäude der Bauantrag oder der An- 
trag auf Zustimmung gestellt oder die Bau- 
anzeige erstattet worden ist, 

b) im Fall einer nicht genehmigungsbedürfti- 
gen Errichtung, die nach Maßgabe des Bau- 
ordnungsrechts der zuständigen Behörde zur 
Kenntnis zu bringen ist, für das Gebäude die 
erforderliche Kenntnisgabe an die Behörde 
erfolgt ist oder 

c) im Fall einer sonstigen nicht genehmigungs- 
bedürftigen, insbesondere genehmigungs-, 
anzeige- und verfahrensfreien Errichtung 
mit der Bauausführung des Gebäudes be- 
gonnen worden isf, 

2. das Gebäude im räumlich-funktionalen Zusam- 
menhang mit einer nach dem 3 1 . März 2012 er- 
richteten Hofstelle eines land- oder forstwirt- 
schaftlichen Betriebes steht oder 

3. das Gebäude der dauerhaften Stallhaltung von 
Tieren dient und von der zuständigen Baube- 
hörde genehmigt worden ist; 

im Übrigen ist Absatz 1 Nummer 1 anzuwenden. 


(4) Anlagen zur Erzeugung von Strom aus sola- 
rer Strahlungsenergie, die Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf Grand 
eines technischen Defekts, einer Beschädigung oder 
eines Diebstahls an demselben Standort ersetzen, sind 
abweichend von § 5 Nummer 2 1 bis zur Höhe der vor 
der Ersetzung an demselben Standort installierten 
Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie als zu dem Zeitpunkt in Be- 
trieb genommen anzusehen, zu dem die ersetzten An- 
lagen in Betrieb genommen worden sind. Der An- 
spruch auf Förderung für die nach Safz 1 ersetzten 
Anlagen entfällt endgültig. 

(4) unverändert 

Abschnitt 5 

Besondere Förderbestimmungen (Flexibilität) 

Abschnitt 5 
unverändert 

§50 

Förderanspruch für Flexibilität 

(1) Anlagenbetreiber haben gegen den Netzbe- 
treiber einen Anspruch auf finanzielle Förderung 
nach Maßgabe der §§ 51, 52 oder § 53 für die Bereit- 
stellung installierter Leistung, wenn für den in der 
Anlage erzeugten Strom dem Grande nach auch ein 

§52 

Förderanspruch für Flexibilität 

(1) Anlagenbetreiber haben gegen den Netzbe- 
treiber einen Anspruch auf finanzielle Förderung 
nach Maßgabe der §§ 53, 54 oder § 55 für die Bereit- 
sfellung installierter Leistung, wenn für den in der 
Anlage erzeugten Strom dem Grande nach auch ein 
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Anspruch auf finanzielle Förderung nach dem Emeu- 
erbare-Energien-Gesetz in der für die Anlage maß- 
geblichen Fassung besteht; dieser Anspruch bleibt 
unberührt. 

(2) Die .^§19 Absatz 2 und 3, § 30 Absatz 1 und 
§31 sind entsprechend anzuwenden. 

Anspruch auf finanzielle Förderung nach dem Emeu- 
erbare-Energien-Gesetz in der für die Anlage maß- 
geblichen Fassung besteht; dieser Anspruch bleibt 
unberührt. 

(2) § 19 Absatz 2 und 3, § 32 Absatz 1 und § 33 
sind entsprechend anzuwenden. 

§51 

Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

(1) Der Anspruch nach §50 beträgt für die Be- 
reitstellung flexibler installierter Leistung in Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus Biogas mit einer instal- 
lierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt 40 Euro 
pro Kilowatt installierter Leistung und Jahr (Flexibi- 
litätszuschlag). 

(2) Ein Ansprach auf einen Flexibilitätszuschlag 
besteht nur, wenn der Anlagenbetreiber für den in § 
45 Absatz 1 bestimmten Anteil der in einem Kalen- 
derjahr erzeugten Strommenge eine finanzielle För- 
derung nach § 19 in Verbindung mit § 42 oder § 43 in 
Anspruch nimmt und dieser Anspruch nicht nach § 24 
verringert ist. 

(3) Der Flexibilitätszuschlag kann für die gesamte 
Förderdauer nach § 22 verlangt werden. 

§53 

Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

(1) Der Anspruch nach § 52 beträgt für die Be- 
reitstellung flexibler installierter Leistung in Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus Biogas mit einer instal- 
lierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt 40 Euro 
pro Kilowatt installierter Leistung und Jahr (Flexibi- 
litätszuschlag). 

(2) Ein Anspruch auf einen Flexibilitätszuschlag 
besteht nur, wenn der Anlagenbetreiber für den in § 
47 Absatz 1 bestimmten Anteil der in einem Kalen- 
derjahr erzeugten Strommenge eine finanzielle För- 
derung nach § 19 in Verbindung mit § 44 oder § 45 in 
Anspruch nimmt und dieser Anspruch nicht nach § 25 
verringert ist. 

(3) unverändert 

^52 

Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen 

Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Biogas, die nach dem am 3 1. Juli 2014 geltenden 
Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. August 2014inBe- 
trieb genommen worden sind, können ergänzend zu 
einer Veräußerung des Stroms in den Veräußerangs- 
formen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 2 von dem 
Netzbetreiber eine Prämie für die Bereitstellung zu- 
sätzlicher installierter Leistung für eine bedarfsorien- 
tierte Stromerzeugung (Flexibilitätsprämie) verlan- 
gen. Der Anspruch nach Satz 1 beträgt 130 Euro pro 
Kilowatt flexibel bereitgestellter zusätzlicher instal- 
lierter Leistung und Jahr, wenn die Voraussetzungen 
nach Nummer 1 der Anlage 3 erfüllt sind. Die Höhe 
der Flexibilitätsprämie bestimmt sich nach Nummer 
11 der Anlage 3. 

§54 

unverändert 

Abschnitt 6 

Besondere Förderbestimmungen (Ausschreibungen) 

Abschnitt 6 
unverändert 

Ausschreibung der Förderung für 

F reiflächenanlagen 

§55 

Ausschreibung der Förderung für 

F reiflächenanlagen 
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(1) Die Bundesnetzagentur muss die finanzielle 
Förderung und ihre Flöhe für Strom aus Freiflächen- 
anlagen nach § 19 oder für die Bereitstellung instal- 
lierter Leistung aus Freifiächenanlagen nach §50 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 85 im 
Rahmen von Ausschreibungen ermitteln. Die Bun- 
desnetzagentur macht die Ausschreibungen nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 85 bekannt. 

(2) Ein Ansprach auf eine finanzielle Förderung 
im Fall der Ausschreibung besteht, wenn 

1. der Anlagenbetreiber über eine Förderberechti- 
gung verfügt, die im Rahmen der Ausschreibung 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 85 
für die Anlage durch Zuschlag erteilt oder später 
der Anlage verbindlich zugeordnet worden ist, 

2. die Anlage im Bereich eines beschlossenen Be- 
bauungsplans im Sinne des § 30 des Baugesetz- 
buchs errichtet worden ist, der zumindest auch 
mit dem Zweck aufgestellt oder geändert worden 
ist, eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus so- 
larer Strahlungsenergie zu errichten, 

3. ab der Inbetriebnahme der Anlage der gesamte 
während der Förderdauer nach § 22 in der Anlage 
erzeugte Strom in das Netz eingespeist und nicht 
selbst verbraucht wird und 

4. die weiteren Voraussetzungen nach diesem Ge- 
setz mit Ausnahme der Voraussetzungen nach 
§ 49 Absatz 1 und die Voraussetzungen der 
Rechtsverordnung nach § 85 erfüllt sind. 

(3) Für Strom aus Freifiächenanlagen, die ab 
dem ersten Tag des siebten auf die erstmalige Be- 
kanntmachung einer Ausschreibung nach Absatz 1 
Satz 2 folgenden Kalendermonats in Betrieb genom- 
men worden sind, verringert sich der anzulegende 
Wert nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 und 3 auf null. 
Für Strom aus Freifiächenanlagen, die vor dem in 
Satz 1 genannten Zeitpunkt in Betrieb genommen 
worden sind, sind die Absätze 1 und 2 nicht anzuwen- 
den. 

(4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 85 das Ergeb- 
nis der Ausschreibungen einschließlich der Flöhe der 
finanziellen Förderung, für die jeweils der Zuschlag 
erteilt wurde. Die Bundesnetzagentur teilt den be- 
troffenen Netzbetreibem die Zuordnung einer Förder- 
berechtigung zu einer Anlage im Sinne des Absatzes 
2 Satz 1 Nummer 1 einschließlich der Flöhe der finan- 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


(1) Die Bundesnetzagentur muss die finanzielle 
Förderung und ihre Flöhe für Strom aus Freiflächen- 
anlagen nach § 19 oder für die Bereitstellung instal- 
lierter Leistung aus Freifiächenanlagen nach § 52 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 88 im 
Rahmen von Ausschreibungen ermitteln. Die Bun- 
desnetzagentur macht die Ausschreibungen nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 88 bekannt. 

(2) Ein Anspruch auf eine finanzielle Förderung 
im Fall der Ausschreibung besteht, wenn 

1. der Anlagenbetreiber über eine Förderberechti- 
gung verfügt, die im Rahmen der Ausschreibung 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 88 
für die Anlage durch Zuschlag erteilt oder später 
der Anlage verbindlich zugeordnet worden ist, 

2. unverändert 


3. unverändert 


4. die weiteren Voraussetzungen nach diesem Ge- 
setz mit Ausnahme der Voraussetzungen nach 
§ 51 Absatz 1 und die Voraussetzungen der 
Rechtsverordnung nach § 88 erfüllt sind. 

(3) Für Strom aus Freifiächenanlagen, die ab 
dem ersten Tag des siebten auf die erstmalige Be- 
kanntmachung einer Ausschreibung nach Absatz 1 
Satz 2 folgenden Kalendermonats in Betrieb genom- 
men worden sind, verringert sich der anzulegende 
Wert nach § 51 Absatz 1 Nummer 2 und 3 auf null. 
Für Strom aus Freifiächenanlagen, die vor dem in 
Satz 1 genannten Zeitpunkt in Betrieb genommen 
worden sind, sind die Absätze 1 und 2 nicht anzuwen- 
den. 

(4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 88 das Ergeb- 
nis der Ausschreibungen einschließlich der Flöhe der 
finanziellen Förderung, für die jeweils der Zuschlag 
erteilt wurde. Die Bundesnetzagentur teilt den be- 
troffenen Netzbetreibem die Zuordnung einer Förder- 
berechtigung zu einer Anlage im Sinne des Absatzes 
2 Satz 1 Nummer 1 einschließlich der Flöhe der finan- 
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ziehen Förderung nach Maßgabe der Rechtsverord- 
nung nach § 85 mit. 

ziehen Förderung nach Maßgabe der Rechtsverord- 
nung nach § 88 mit. 

Teil 4 

Ausgleichsmechanismus 

Teil 4 

unverändert 

Abschnitt 1 

Bundesweiter Ausgleich 

Abschnitt 1 
unverändert 

J54 

Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber 

§56 

unverändert 

Netzbetreiber müssen unverzüglich an den vorge- 
lagerten Übertragungsnetzbetreiber weitergeben: 


1. den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten 
Strom und 


2. für den gesamten nach § 19 Absatz 1 finanziell 
geförderten Strom das Recht, diesen Strom als 
„Strom aus emeuerbaren Energien, gefördert 
nach dem Emeuerbare-Energien-Gesetz“ zu 
kennzeichnen. 


^55 

Ausgleich zwischen den Netzbetreibern und den 
Übertragungsnetzbetreibern 

§57 

Ausgleich zwischen Netzbetreibern und Übertra- 
gungsnetzbetreibern 

(1) Vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber 

müssen den Netzbetreibem die nach § 19 oder § 50 
geleisteten finanziellen Förderangen nach Maßgabe 
des Teils 3 erstatten. 

(1) Vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber 

müssen den Netzbetreibem die nach § 19 oder § 52 
geleisteten finanziellen Förderungen nach Maßgabe 
des Teils 3 erstatten. 

(2) Übertragungsnetzbetreiber müssen Netzbe- 
treibem 50 Prozent der notwendigen Kosten erstatten, 
die ihnen durch eine effiziente Nachrüstung von An- 
lagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah- 
lungsenergie entstehen, wenn die Netzbetreiber auf 
Grand der Systemstabilitätsverordnung zu der Nach- 
rüstung verpflichtet sind. § 1 1 Absatz 5 ist entspre- 
chend anzuwenden. 

(2) unverändert 

(3) Netzbetreiber müssen vermiedene Netzent- 
gelte nach § 1 8 der Stromnetzentgeltverordnung, die 
nach § 18 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 der Strom- 
netzentgeltverordnung nicht an Anlagenbetreiber ge- 
währt werden und nach § 18 Absatz 2 und 3 der 
Stromnetzentgeltverordnung ermittelt worden sind, 
an die vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber aus- 
zahlen. § 1 1 Absatz 5 Nummer 2 ist entsprechend an- 
zuwenden. 

(3) unverändert 

(4) Die Zahlungen nach den Absätzen 1 bis 3 
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sind zu saldieren. Auf die Zahlungen sind monatliche 
Abschläge in angemessenem Umfang zu entrichten. 

(5) Zahlt ein Übertragungsnetzbetreiber dem 
Netzbetreiber eine höhere als im Teil 3 vorgesehene 
finanzielle Förderung, muss er den Mehrbetrag zu- 
rückfordem. Der Rückforderangsansprach veijährt 
mit Ablauf des 3 1 . Dezember des zweiten auf die Ein- 
speisung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht nach 
Satz 1 erlischt insoweit. Die Sätze 1 und 2 sind im 
Verhältnis von aufhehmendem Netzbetreiber und 
Anlagenbetreiber entsprechend anzuwenden, es sei 
denn, die Zahlungspfiicht ergibt sich aus einer ver- 
traglichen Vereinbamng. §31 Absatz 1 ist auf An- 
sprüche nach Satz 3 nicht anzuwenden. 


Ausgleich zwischen den 
Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen 

1. die Informationen über den unterschiedlichen 
Umfang und den zeitlichen Verlauf der nach § 19 
finanziell geförderten Strommengen speichern, 

2. die Informationen über die Zahlungen von finan- 
ziellen Förderungen nach § 19 oder § 50 spei- 
chern, 

3. die Strommengen nach Nummer 1 unverzüglich 
untereinander vorläufig ausgleichen, 

4. monatliche Abschläge in angemessenem Umfang 
auf die Zahlungen nach Nummer 2 entrichten und 

5. die Strommengen nach Nummer 1 und die Zah- 
lungen nach Nummer 2 nach Maßgabe von Ab- 
satz 2 abrechnen. 

Bei der Speicherung und Abrechnung der Zahlungen 
nach Satz 1 Nummer 2, 4 und 5 sind die Saldierungen 
auf Grund des § 55 Absatz 4 zugrande zu legen. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln 
jährlich bis zum 31. Juli die Strommenge, die sie im 
vorangegangenen Kalendeijahr nach § 1 1 oder §54 
abgenommen und nach § 19 oder § 55 finanziell ge- 
fördert sowie nach Absatz 1 vorläufig ausgeglichen 
haben, einschließlich der Strommenge, für die sie das 
Recht erhalten haben, den Strom als „Strom aus er- 
neuerbaren Energien oder Grubengas“ zu kennzeich- 
nen, und den Anteil dieser Menge an der gesamten 
Strommenge, die Elektrizitätsversorgungsuntemeh- 
men im Bereich des jeweiligen Übertragungsnetzbe- 
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(4) unverändert 


(5) Zahlt ein Übertragungsnetzbetreiber dem 
Netzbetreiber eine höhere als im Teil 3 vorgesehene 
finanzielle Förderung, muss er den Mehrbetrag zu- 
rückfordem. Der Rückforderungsanspruch verjährt 
mit Ablauf des 3 1 . Dezember des zweiten auf die Ein- 
speisung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht nach 
Satz 1 erlischt insoweit. Die Sätze 1 und 2 sind im 
Verhältnis von aufnehmendem Netzbetreiber und 
Anlagenbetreiber entsprechend anzuwenden, es sei 
denn, die Zahlungspflicht ergibt sich aus einer ver- 
traglichen Vereinbamng. § 33 Absatz 1 ist auf An- 
sprüche nach Satz 3 nicht anzuwenden. 


§58 

Ausgleich zwischen den 
Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen 

1. unverändert 


2. die Informationen über die Zahlungen von finan- 
ziellen Fördemngen nach § 19 oder § 52 spei- 
chern, 

3. unverändert 

4. unverändert 


5. unverändert 

Bei der Speichemng und Abrechnung der Zahlungen 
nach Satz 1 Nummer 2, 4 und 5 sind die Saldiemngen 
auf Gmnd des § 57 Absatz 4 zugmnde zu legen. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln 
jährlich bis zum 31. Juli die Strommenge, die sie im 
vorangegangenen Kalenderjahr nach § 11 oder § 56 
abgenommen und nach § 19 oder § 57 finanziell ge- 
fördert sowie nach Absatz 1 vorläufig ausgeglichen 
haben, einschließlich der Strommenge, für die sie das 
Recht erhalten haben, den Strom als „Strom aus er- 
neuerbaren Energien oder Gmbengas“ zu kennzeich- 
nen, und den Anteil dieser Menge an der gesamten 
Strommenge, die Elektrizitätsversorgungsuntemeh- 
men im Bereich des jeweiligen Ühertragungsnetzbe- 
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treibers im vorangegangenen Kalenderjahr an Letzt- 
verbraucher geliefert haben. 

(3) Übertragungsnetzbetreiber, die größere 
Mengen abzunehmen hatten, als es diesem durch- 
schnittlichen Anteil entspricht, haben gegen die ande- 
ren Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf 
Abnahme und Vergütung nach den §§19 und 50, bis 
auch diese Netzbetreiber eine Strommenge abneh- 
men, die dem Durchschnittswert entspricht. Übertra- 
gungsnetzbetreiber, die, bezogen auf die gesamte von 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen im Bereich des 
jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers im vorange- 
gangenen Kalenderjahr gelieferte Strommenge, einen 
höheren Anteil der finanziellen Förderang nach § 55 
Absatz 1 zu vergüten oder einen höheren Anteil der 
Kosten nach § 55 Absatz 2 zu ersetzen haben, als es 
dem durchschnittlichen Anteil aller Übertragungs- 
netzbetreiber entspricht, haben gegen die anderen 
Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf Er- 
stattung der finanziellen Förderung oder Kosten, bis 
die Kostenbelastung aller Übertragungsnetzbetreiber 
dem Durchschnittswert entspricht. 

treibers im vorangegangenen Kalenderjahr an Letzt- 
verbraucher geliefert haben. 

(3) Übertragungsnetzbetreiber, die größere 
Mengen abzunehmen hatten, als es diesem durch- 
schnittlichen Anteil entspricht, haben gegen die ande- 
ren Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf 
Abnahme und Vergütung nach den §§19 und 52, bis 
auch diese Netzbetreiber eine Strommenge abneh- 
men, die dem Durchschnittswert entspricht. Übertra- 
gungsnetzbetreiber, die, bezogen auf die gesamte von 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen im Bereich des 
jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers im vorange- 
gangenen Kalenderjahr gelieferte Strommenge, einen 
höheren Anteil der finanziellen Förderung nach § 57 
Absatz 1 zu vergüten oder einen höheren Anteil der 
Kosten nach § 57 Absatz 2 zu ersetzen haben, als es 
dem durchschnittlichen Anteil aller Übertragungs- 
netzbetreiber entspricht, haben gegen die anderen 
Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf Er- 
stattung der finanziellen Förderung oder Kosten, bis 
die Kostenbelastung aller Übertragungsnetzbetreiber 
dem Durchschnittswert entspricht. 

§57 

Vermarktung und EEG-Umlage 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen 
selbst oder gemeinsam den nach den § 19 Absatz 1 
Nummer 2 vergüteten Strom diskriminierangsffei, 
transparent und unter Beachtung der Vorgaben der 
Ausgleichsmechanismusverordnung vermarkten. 

§59 

Vermarktung durch die Übertragungs- 
netzbetreiber 

Die Übertragungsnetzbetreiber müssen selbst o- 
der gemeinsam den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 
vergüteten Strom diskriminierangsfrei, transparent 
und unter Beachtung der Vorgaben der Ausgleichs- 
mechanismusverordnung vermarkten. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber kötmen von 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, die Strom an 
Letztverbraucher liefern, anteilig zu dem jeweils von 
den Elektrizitätsversorgungsuntemehmen an ihre 
Letztverbraucher gelieferten Strom die Kosten für die 
erforderlichen Ausgaben nach Abzug der erzielten 
Einnahmen und nach Maßgabe der Ausgleichsme- 
chanismusverordnung verlangen (EEG-Umlage). Es 
wird widerleglich vermutet, dass Energiemengen, die 
aus einem beim Übertragungsnetzbetreiber geführten 
Bilanzkreis an physikalische Entnahmestellen abge- 
geben werden und für die keine bilanzkreisscharfe 
Meldung eines Elektrizitätsversorgungsuntemeh- 
mens nach § 70 vorliegt, von dem Inhaber des betref- 
fenden Bilanzkreises an Letztverbraucher geliefert 
wurden. Der Anteil ist so zu bestimmen, dass jedes 

§60 

EEG-Umlage für Elektrizitätsversorgungs- 
unternehmen 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber können von 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, die Strom an 
Letztverbraucher liefern, anteilig zu dem jeweils von 
den Elektrizitätsversorgungsuntemehmen an ihre 
Letztverbraucher gelieferten Strom die Kosten für die 
erforderlichen Ausgaben nach Abzug der erzielten 
Einnahmen und nach Maßgabe der Ausgleichsme- 
chanismusverordnung verlangen (EEG-Umlage). Es 
wird widerleglich vermutet, dass Energiemengen, die 
aus einem beim Übertragungsnetzbetreiber geführten 
Bilanzkreis an physikalische Entnahmestellen abge- 
geben werden und für die keine bilanzkreisscharfe 
Meldung eines Elektrizitätsversorgungsuntemeh- 
mens nach § 74 vorliegt, von dem Inhaber des betref- 
fenden Bilanzkreises an Letztverbraucher geliefert 
wurden. Der Anteil ist so zu bestimmen, dass jedes 
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Elektrizitätsversorgungsuntemehmen für jede von 
ihm an einen Letztverbraucher gelieferte Kilowatt- 
stunde Strom dieselben Kosten trägt. Auf die Zahlung 
der EEG-Umlage sind monatliche Abschläge in ange- 
messenem Umfang zu entrichten. 

(3) Einwände gegen Forderungen der Übertra- 
gungsnetzbetreiber auf Zahlungen nach Absatz 2 be- 
rechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs- 
verweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit 
eines offensichtlichen Fehlers besteht. Eine Aufrech- 
nung gegen Forderangen nach Absatz 2 ist nicht zu- 
lässig. Im Fall von Zahlungsrückständen von mehr als 
einer Abschlagsforderang dürfen die Übertragungs- 
netzbetreiber den Bilanzkreisvertrag gegenüber dem 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen kündigen, 
wenn die Zahlung der Rückstände trotz Mahnung und 
Androhung der Kündigung drei Wochen nach Andro- 
hung der Kündigung nicht vollständig erfolgt ist. Die 
Androhung der Kündigung kann mit der Mahnung 
verbunden werden. Die Sätze 1, 3 und 4 sind für die 
Meldung der Energiemengen nach § 70 mit der Maß- 
gabe entsprechend anzuwenden, dass die Frist für die 
Meldung der Daten nach Androhung der Kündigung 
sechs Wochen beträgt. 

(4) Für Strom, der zum Zweck der Zwischen- 
speicherang an einen elektrischen, chemischen, me- 
chanischen oder physikalischen Stromspeicher gelie- 
fert oder geleitet wird, entfallt der Anspruch der 
Übertragungsnetzbetreiber auf Zahlung der EEG- 
Umlage nach den Absätzen 2 oder 3, wenn dem 
Stromspeicher Energie ausschließlich zur Wiederein- 
speisung von Strom in das Netz entnommen wird. 
Satz 1 ist auch für Strom anzuwenden, der zur Erzeu- 
gung von Speichergas eingesetzt wird, das in das Erd- 
gasnetz eingespeist wird, wenn das Speichergas unter 
Berücksichtigung der Anforderungen nach § 45 Ab- 
satz 2 Nummer 1 und 2 zur Stromerzeugung einge- 
setzt und der Strom tatsächlich in das Netz einge- 
speist wird. Der Anspruch der Übertragungsnetzbe- 
treiber auf Zahlung der EEG-Umlage nach den Ab- 
sätzen 2 und 3 entfallt ferner für Strom, der an Netz- 
betreiber zum Ausgleich physikalisch bedingter 
Netzverluste als Verlustenergie nach § 10 der Strom- 
netzentgeltverordnung geliefert wird. 

(5) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, die 
ihrer Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage nach Ab- 
satz 2 nicht rechtzeitig nachgekommen sind, müssen 
diese Geldschuld nach § 352 Absatz 2 des Handels- 
gesetzbuchs ab Eintritt der Fälligkeit verzinsen. Satz 
1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Fälligkeit 


Elektrizitätsversorgungsuntemehmen für jede von 
ihm an einen Letztverbraucher gelieferte Kilowatt- 
stunde Strom dieselben Kosten trägt. Auf die Zahlung 
der EEG-Umlage sind monatliche Abschläge in ange- 
messenem Umfang zu entrichten. 

(2) Einwände gegen Forderungen der Übertra- 
gungsnetzbetreiber auf Zahlungen nach Absatz 1 be- 
rechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs- 
verweigerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit 
eines offensichtlichen Fehlers besteht. Eine Aufrech- 
nung gegen Forderungen nach Absatz 1 ist nicht zu- 
lässig. Im Fall von Zahlungsrückständen von mehr als 
einer Abschlagsforderang dürfen die Übertragungs- 
netzbetreiber den Bilanzkreisvertrag gegenüber dem 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen kündigen, 
wenn die Zahlung der Rückstände trotz Mahnung und 
Androhung der Kündigung drei Wochen nach Andro- 
hung der Kündigung nicht vollständig erfolgt ist. Die 
Androhung der Kündigung kann mit der Mahnung 
verbunden werden. Die Sätze 1, 3 und 4 sind für die 
Meldung der Energiemengen nach § 74 mit der Maß- 
gabe entsprechend anzuwenden, dass die Frist für die 
Meldung der Daten nach Androhung der Kündigung 
sechs Wochen beträgt. 

(3) Für Strom, der zum Zweck der Zwischen- 
speicherang an einen elektrischen, chemischen, me- 
chanischen oder physikalischen Stromspeicher gelie- 
fert oder geleitet wird, entfällt der Anspruch der 
Übertragungsnetzbetreiber auf Zahlung der EEG- 
Umlage nach den Absätzen 1 oder 2, wenn dem 
Stromspeicher Energie ausschließlich zur Wiederein- 
speisung von Strom in das Netz entnommen wird. 
Satz 1 ist auch für Strom anzuwenden, der zur Erzeu- 
gung von Speichergas eingesetzt wird, das in das Erd- 
gasnetz eingespeist wird, wenn das Speichergas unter 
Berücksichtigung der Anforderungen nach § 47 Ab- 
satz 2 Nummer 1 und 2 zur Stromerzeugung einge- 
setzt und der Strom tatsächlich in das Netz einge- 
speist wird. Der Anspruch der Übertragungsnetzbe- 
treiber auf Zahlung der EEG-Umlage nach den Ab- 
sätzen 1 und 2 entfällt ferner für Strom, der an Netz- 
betreiber zum Ausgleich physikalisch bedingter 
Netzverluste als Verlustenergie nach § 10 der Strom- 
netzentgeltverordnung geliefert wird. 

(4) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, die 
ihrer Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage nach Ab- 
satz 1 nicht rechtzeitig nachgekommen sind, müssen 
diese Geldschuld nach § 352 Absatz 2 des Handels- 
gesetzbuchs ab Eintritt der Fälligkeit verzinsen. Satz 
1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Fälligkeit 
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nicht eintreten konnte, weil das Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen die von ihm gelieferten Strom- 
mengen entgegen §70 nicht oder nicht rechtzeitig 
dem Übertragungsnetzbetreiber gemeldet hat; aus- 
schließlich zum Zweck der Verzinsung ist in diesem 
Fall die Geldschuld für die Zahlung der EEG-Umlage 
auf die nach § 70 mitzuteilende Strommenge eines 
Jahres spätestens am 1. Januar des Folgejahres als fäl- 
lig zu betrachten. 

nicht eintreten konnte, weil das Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen die von ihm gelieferten Strom- 
mengen entgegen § 74 nicht oder nicht rechtzeitig 
dem Übertragungsnetzbetreiber gemeldet hat; aus- 
schließlich zum Zweck der Verzinsung ist in diesem 
Fall die Geldschuld für die Zahlung der EEG-Umlage 
auf die nach § 74 mitzuteilende Strommenge eines 
Jahres spätestens am 1. Januar des Folgejahres als fäl- 
lig zu betrachten. 

Eigenversorgung 

(1) Übertragungsnetzbetreiber können von Ei- 
genversorgern für Strom, der den Eigenversorgern 
nicht von einem Elektrizitätsversorgungsunterneh- 
men geliefert wird, die EEG-Umlage verlangen. Die 
Regelungen dieses Gesetzes für Elektrizitätsversor- 
gungsunternehmen sind auf Eigenversorger entspre- 
chend anzuwenden. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt 

1. für Strom, den der Eigenversorger selbst ver- 
braucht, aus Bestandsanlagen, die der Eigenver- 
sorger vor dem 1. September 2011 betrieben und 
zur Eigenversorgung genutzt hat, 

2. für Strom aus sonstigen Bestandsanlagen nach 
Absatz 3, 

3. für den Kraftwerkseigenverbrauch nach Absatz 4, 

4. für Strom von Eigenversorgern, die weder unmit- 
telbar noch mittelbar an ein Netz angeschlossen 
sind, 

5. für Eigenversorger, die sich vollständig selbst mit 
Strom aus erneuerbaren Energien versorgen und 
für den Strom aus ihren Anlagen, den sie nicht 
selbst verbrauchen, keine finanzielle Förderung 
nach Teil 3 in Anspruch nehmen, und 

6. für kleine Eigenversorgungsanlagen nach Absatz 
5. 

Satz 1 Nummer 2 gilt nur, 

1 . wenn der Eigenversorger die Stromerzeugungs- 
anlage als Eigenerzeuger betreibt, 

2. soweit der Eigenversorger den Strom selbst ver- 
braucht und 

3 . sofern der Strom nicht durch ein Netz durchgelei- 
tet wird, es sei denn, der Strom wird im räumli- 
chen Zusammenhang zu der Stromerzeugungsan- 
lage verbraucht. 

§61 

EEG-Umlage für Letztverbraucher und 
Eigenversorger 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber können 
von Letztverbrauchern für die Eigenversorgung 
folgende Anteile der EEG-Umlage nach § 60 Ab- 
satz 1 verlangen: 

1. 30 Prozent für Strom, der nach dem 31. Juli 
2014 und vor dem 1. Januar 2016 verbraucht 
wird, 

2. 35 Prozent für Strom, der nach dem 31. Dezem- 
ber 2015 und vor dem 1. Januar 2017 ver- 
braucht wird, und 

3. 40 Prozent für Strom, der ab dem 1. Januar 
2017 verbraucht wird. 

Der Wert nach Satz 1 erhöht sich auf 100 Prozent 
der EEG-Umlage, wenn 

1. die Stromerzeugungsanlage weder eine Anlage 
nach § 5 Nummer 1 noch eine KWK-Anlage ist, 
die hocheffizient im Sinne des § 53a Absatz 1 
Satz 3 des Energiesteuergesetzes ist und einen 
Monats- oder Jahresnutzungsgrad von min- 
destens 70 Prozent nach § 53a Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 des Energiesteuergesetzes erreicht, 
oder 

2. der Eigenversorger seine Meldepflicht nach 
§ 74 bis zum 31. Mai des Folgejahres nicht er- 
füllt hat. 

Die Übertragungsnetzbetreiber können von Letzt- 
verbrauchern ferner für den sonstigen Verbrauch 
von Strom, der nicht von einem Elektrizitätsver- 
sorgungsunternehmen geliefert wird, 100 Prozent 
der EEG-Umlage nach § 60 Absatz 1 verlangen. 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes für Elektrizi- 
tätsversorgungsunternehmen sind auf Letztver- 
braucher, die nach den Sätzen 1 bis 3 zur Zahlung 
verpflichtet sind, entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei 
Eigenversorgungen, 
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Satz 1 Nummer 3 bis 6 gilt nur, wenn der Eigenver- 
sorger die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt 
und soweit er den Strom im räumlichen Zusammen- 
hang mit der Stromerzeugungsanlage selbst ver- 
braucht und der Strom nicht durch ein Netz durchge- 
leitet wird. 

(3) Als Bestandsanlage im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1 Nummer 2 gilt jede Stromerzeugungsanlage, 

1 . die der Eigenversorger vor dem 1. August 2014 
betrieben und zur Eigenversorgung genutzt hat, 

2. die vor dem 23. Januar 2014 nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz genehmigt oder nach ei- 
ner anderen Bestimmung des Bundesrechts zuge- 
lassen worden ist und vor dem 1. Januar 2015 
zur Eigenversorgung genutzt worden ist oder 

3. die eine Stromerzeugungsanlage nach den Num- 
mern 1 oder 2 an demselben Standort erneuert, 
erweitert oder ersetzt, es sei denn, die installierte 
Leistung ist durch die Erneuerung, Erweiterung 
oder Ersetzung um mehr als 30 Prozent erhöht 
worden. 

(4) Der Kraftwerkseigenverbrauch ist der 
Strom, der in den Neben- und Hilfsanlagen einer 
Stromerzeugungsanlage zur Erzeugung von Strom im 
technischen Sinne verbraucht wird. 

(5) Kleine Eigenversorgungsanlagen sind 
Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leis- 
tung von höchstens 10 Kilowatt. Bei diesen Stromer- 
zeugungsanlagen entfällt der Anspruch nach Absatz 1 
für höchstens 10 Megawattstunden selbst verbrauch- 
ten Strom im Jahr; dies gilt ab der Inbetriebnahme 
der Stromerzeugungsanlage fiir die Dauer von 20 Ka- 
lenderjahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres. 
§30 ist entsprechend anzuwenden. 

(6) Für den Strom aus der Stromerzeugungsan- 
lage eines Eigenversorgers, der nicht unter die Ab- 
sätze 2 bis 5 fällt und den der Eigenversorger in un- 
mittelbarer räumlicher Nähe zu der Stromerzeu- 
gungsanlage selbst verbraucht und nicht durch ein 
Netz durchleitet, verringert sich die EEG-Umlage 

1 . um 50 Prozent im Fall des Betriebs 

a) einer Anlage nach § 5 Nummer 1 oder 

b) einer KWK-Anlage, die hochejfzient im Sinne 
des § 53a Absatz 1 Satz 3 des Energiesteuer- 
gesetzes ist und einen Monats- oder Jahres- 
nutzungsgrad von mindestens 70 Prozent nach 

1. soweit der Strom in den Neben- und Hilfsanla- 
gen einer Stromerzeugungsanlage zur Erzeu- 
gung von Strom im teehnisehen Sinne ver- 
braueht wird (Kraftwerkseigenverbraueh), 

2. wenn der Eigenversorger weder unmittelbar 
noeh mittelbar an ein Netz angesehlossen ist, 

3. wenn sieh der Eigenversorger selbst vollstän- 
dig mit Strom aus erneuerbaren Energien ver- 
sorgt und für den Strom aus seiner Anlage, den 
er nieht selbst verbraueht, keine finanzielle 
Förderung naeh Teil 3 in Ansprueh nimmt, 
und 

4. wenn Strom aus Stromerzeugungsanlagen mit 
einer installierten Leistung von höehstens 
10 Kilowatt erzeugt wird, für höehstens 10 Me- 
gawattstunden selbst verbrauehten Stroms 
pro Kalenderjahr; dies gilt ab der Inbetrieb- 
nahme der Stromerzeugungsanlage für die 
Dauer von 20 Kalenderjahren zuzüglieh des 
Inbetriebnahmejahres; § 32 Absatz 1 Satz 1 ist 
entspreehend anzuwenden. 

(3) Der Ansprueh naeh Absatz 1 entfällt fer- 
ner bei Bestandsanlagen, 

1. wenn der Letztverbraueher die Stromerzeu- 
gungsanlage als Eigenerzeuger betreibt, 

2. soweit der Letztverbraueher den Strom selbst 
verbraueht und 

3. sofern der Strom nieht dureh ein Netz dureh- 
geleitet wird, es sei denn, der Strom wird im 
räumliehen Zusammenhang zu der Stromer- 
zeugungsanlage verbraueht. 

Eine Bestandsanlage ist jede Stromerzeugungsan- 
lage, 

1. die der Letztverbraueher vor dem 1. August 
2014 als Eigenerzeuger unter Einhaltung der 
Anforderungen des Satzes 1 betrieben hat, 

2. die vor dem 23. Januar 2014 naeh dem Bun- 
des-lmmissionssehutzgesetz genehmigt oder 
naeh einer anderen Bestimmung des Bundes- 
reehts zugelassen worden ist, naeh dem 1. Au- 
gust 2014 erstmals Strom erzeugt hat und vor 
dem 1. Januar 2015 unter Einhaltung der An- 
forderungen des Satzes 1 genutzt worden ist o- 
der 

3. die eine Stromerzeugungsanlage naeh den 
Nummer 1 oder 2 an demselben Standort er- 
neuert, erweitert oder ersetzt, es sei denn, die 
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§ 53a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Energie- 
steuergesetzes erreicht, oder 

2. um 85 Prozent, sofern der Eigenversorger ein Un- 
ternehmen des produzierenden Gewerbes nach 
Abschnitt B oder C der Klassifikation der Wirt- 
schaftszweige des Statistischen Bundesamtes, 
Ausgabe 2008^ ist, unabhängig von der für die 
Stromerzeugung eingesetzten Energie. 

(7) Für die Überprüfung der Pflicht von Ei- 
genversorgern zur Zahlung der EEG-Umlage können 
die Übertragungsnetzbetreiber sich die folgenden 
Daten übermitteln lassen, soweit dies erforderlich ist: 

1 . von den Hauptzollämtern Daten über Eigener- 
zeuger und Versorger, wenn und soweit dies im 
Stromsteuergesetz oder in einer auf der Grund- 
lage des Stromsteuergesetzes erlassenen Rechts- 
verordnung zugelassen ist, und 

2. vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon- 
trolle die Daten über die Eigenversorger nach § 

8 Absatz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. 

Die Übertragungsnetzbetreiber können die Daten 
nach Satz 1 Nummer 2 automatisiert mit den Daten 
nach § 70 Satz 3 abgleichen. Die nach Satz 1 erhobe- 
nen Daten sind nach Abschluss der Überprüfung 
nach Satz 1 Nummer 1 oder des Abgleichs nach Satz 

2 jeweils unverzüglich zu löschen. 

(8) Bei der Berechnung der selbst erzeugten und 
verbrauchten Strommengen nach den Absätzen 2 bis 

6 darf Strom nur bis zu der Höhe des aggregierten 
Eigenverbrauchs, bezogen auf jedes 15-Minuten-In- 
tervall (Zeitgleichheit), berücksichtigt werden. 

installierte Leistung ist dureh die Erneuerung, 
Erweiterung oder Ersetzung um mehr als 30 
Prozent erhöht worden. 

(4) Für Bestandsanlagen, die bereits vor dem 
1. September 2011 in Betrieb genommen worden 
sind, ist Absatz 3 anzuwenden mit den Maßgaben, 
dass 

1. Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 nieht anzuwenden 
ist und 

2. Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 nur anzuwenden ist, 
wenn 

a) die Anforderungen von Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 erfüllt sind oder 

b) die gesamte Stromerzeugungsanlage 
sehon vor dem 1. Januar 2011 im Eigen- 
tum des Letztverbrauehers stand, der die 
Privilegierung naeh Absatz 2 in Ansprueh 
nimmt, und die Stromerzeugungsanlage 
auf dem Betriebsgrundstüek des Letzt- 
verbrauehers erriehtet wurde. 

(5) Für die Überprüfung der Pflieht von Ei- 
genversorgern zur Zahlung der EEG-Umlage 
können sieh die Übertragungsnetzbetreiber die 
folgenden Daten übermitteln lassen, soweit dies 
erforderlieh ist: 

1. von den Hauptzollämtern Daten über Eigener- 
zeuger und Eigenversorger, wenn und soweit 
dies im Stromsteuergesetz oder in einer auf der 
Grundlage des Stromsteuergesetzes erlassenen 
Reehtsverordnung zugelassen ist, 

2. vom Bundesamt für Wirtsehaft und Ausfuhr- 
kontrolle die Daten über die Eigenversorger 
naeh § 8 Absatz 1 des Kraft-Wärme-Kopp- 
lungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
und 

3. von den Betreibern von naehgelagerten Net- 
zen Kontaktdaten der Eigenversorger sowie 
weitere Daten zur Eigenversorgung ein- 
sehließlieh des Stromverbrauehs von an ihr 
Netz angesehlossenen Eigenversorgern. 

Die Übertragungsnetzbetreiber können die Daten 
naeh Satz 1 Nummer 2 und 3 automatisiert mit 
den Daten naeh § 74 Satz 3 abgleiehen. Die naeh 
Satz 1 erhobenen Daten dürfen aussehließlieh so 


^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 1 1, 65189 Wiesbaden; auch zu be- 
ziehen über www.destatis.de. 
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genutzt werden, dass deren unbefugte Offenba- 
rung ausgesehlossen ist. Sie sind naeh Absehluss 
der Überprüfung naeh Satz 1 Nummer 1 oder des 
Abgleiehs naeh Satz 2 jeweils unverzüglieh zu lö- 
sehen. 

(6) Strom, für den die Übertragungsnetzbe- 
treiber naeh Absatz 1 die Zahlung der EEG-Um- 
lage verlangen können, muss von dem Letztver- 
braueher dureh geeiehte Messeinriehtungen er- 
fasst werden. 

(7) Bei der Bereehnung der selbst erzeugten 
und verbrauehten Strommengen naeh den Absät- 
zen 1 bis 6 darf Strom nur bis zu der Höhe des ag- 
gregierten Eigenverbrauehs, bezogen auf jedes 15- 
Minuten-Intervall (Zeitgleiehheit), berüeksiehtigt 
werden. Eine Messung der Ist-Einspeisung ist nur 
erforderlieh, wenn nieht sehon teehniseh sieherge- 
stellt ist, dass Erzeugung und Verbraueh des 
Stroms zeitgleieh erfolgen. Andere Bestimmun- 
gen, die eine Messung der Ist-Einspeisung verlan- 
gen, bleiben unberührt. 

^59 

Nachträgliche Korrekturen 

(1) Bei der jeweils nächsten Abrechnung sind 
Änderungen der abzurechnenden Strommenge oder 
der finanziellen Förderangen zu berücksichtigen, die 
sich aus folgenden Gründen ergeben: 

1 . aus Rückforderungen auf Grand von § 55 Ab- 
satz 5, 

2. aus einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung im 
Hauptsacheverfahren, 

3 . aus der Übermittlung und den Abgleich von Daten 
nach § 58 Absatz 7, 

4. aus einem zwischen den Verfahrensparteien 
durchgeführten Verfahren bei der Clearingstelle 
nach § 77 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 

5. aus einer Entscheidung der Bundesnetzagentur 
nach §81 oder 

6. aus einem vollstreckbaren Titel, der erst nach der 
Abrechnung nach §56 Absatz 1 ergangen ist. 

(2) Ergeben sich durch die Verbrauchsabrech- 
nung der Elektrizitätsversorgungsuntemehmen ge- 
genüber Letztverbrauchem Abweichungen gegen- 
über den Strommengen, die einer Endabrechnung 
nach §70 zugrunde liegen, sind diese Änderungen bei 
der jeweils nächsten Abrechnung zu berücksichtigen. 

§ 71 ist entsprechend anzuwenden. 

§62 

Naehträgliehe Korrekturen 

(1) Bei der jeweils nächsten Abrechnung sind 
Änderungen der abzurechnenden Strommenge oder 
der finanziellen Förderungen zu berücksichtigen, die 
sich aus folgenden Gründen ergeben: 

1 . aus Rückforderungen auf Grand von § 57 Ab- 
satz 5, 

2. unverändert 

3 . aus der Übermittlung und den Abgleich von Daten 
nach § 61 Absatz 5, 

4. aus einem zwischen den Verfahrensparteien 
durchgeführten Verfahren bei der Clearingstelle 
nach § 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 

5. aus einer Entscheidung der Bundesnetzagentur 
nach § 85 oder 

6. aus einem vollstreckbaren Titel, der erst nach der 
Abrechnung nach § 58 Absatz 1 ergangen ist. 

(2) Ergeben sich durch die Verbrauchsabrech- 
nung der Elektrizitätsversorgungsuntemehmen ge- 
genüber Letztverbrauchem Abweichungen gegen- 
über den Strommengen, die einer Endabrechnung 
nach § 74 zugrunde liegen, sind diese Änderungen 
bei der jeweils nächsten Abrechnung zu berücksich- 
tigen. § 75 ist entsprechend anzuwenden. 
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Besondere Ausgleichsregelung 

Abschnitt 2 

Besondere Ausgleichsregelung 

§60 

Grundsatz 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon- 
trolle begrenzt auf Antrag abnahmestellenbezogen 
die EEG-Umlage für von Elektrizitätsversorgungsun- 
ternehmen gelieferten oder selbst erzeugten Strom 

1. für stromkostenintensive Unternehmen nach 
Maßgabe des § 61, um deren Beitrag zur 
EEG-Umlage in einem Maße zu halten, das 
mit ihrer internationalen Wettbewerbssituation 
vereinbar ist, und ihre Abwanderung in das 
Ausland zu verhindern, und 

2. für Schienenbahnen nach Maßgabe des § 62, um 
ihre intermodale Wettbewerbsfähigkeit zu erhal- 
ten, 

soweit hierdurch die Ziele des Gesetzes nicht gefähr- 
det werden und die Begrenzung mit dem Interesse der 
Gesamtheit der Stromverbraucher vereinbar ist. 

§63 

Grundsatz 

Auf Antrag begrenzt das Bundesamt für Wirt- 
sehaft und Ausfuhrkontrolle abnahmestellenbezo- 
gen 

1. naeh Maßgabe des § 64 die EEG-Umlage für 
Strom, der von stromkostenintensiven Unter- 
nehmen selbst verbraueht wird, um den Bei- 
trag dieser Unternehmen zur EEG-Umlage in 
einem Maße zu halten, das mit ihrer internati- 
onalen Wettbewerbssituation vereinbar ist, 
und ihre Abwanderung in das Ausland zu ver- 
hindern, und 

2. naeh Maßgabe des § 65 die EEG-Umlage für 
Strom, der von Sehienenbahnen selbst ver- 
braueht wird, um die intermodale Wettbe- 
werbsfähigkeit der Sehienenbahnen zu erhal- 
ten, 

soweit hierdurch jeweils die Ziele des Gesetzes nicht 
gefährdet werden und die Begrenzung mit dem Inte- 
resse der Gesamtheit der Stromverbraucher vereinbar 
ist. 

§61 

Stromkostenintensive Unternehmen 

[Die Bundesregierung wird die Regelung im 
weiteren Verfahren nachtragen.] 

§64 

Stromkostenintensive Unternehmen 

(1) Bei einem Unternehmen, das einer Bran- 
ehe naeh Anlage 4 zuzuordnen ist, erfolgt die Be- 
grenzung nur, soweit es naehweist, dass und inwie- 
weit 

1. im letzten abgesehlossenen Gesehäftsjahr die 
naeh § 60 Absatz 1 oder § 61 umlagepfliehtige 
und selbst verbrauehte Strommenge an einer 
Abnahmestelle, an der das Unternehmen einer 
Branehe naeh Anlage 4 zuzuordnen ist, mehr 
als 1 Gigawattstunde betragen hat, 

2. die Stromkostenintensität 

a) bei einem Unternehmen, das einer Branehe 
naeh Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen ist, 
mindestens den folgenden Wert betragen 
hat: 

aa) 16 Prozent für die Begrenzung im Ka- 
lenderjahr 2015 und 

bb) 17 Prozent für die Begrenzung ab dem 
Kalenderjahr 2016, 
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b) bei einem Unternehmen, das einer Branehe 
naeh Liste 2 der Anlage 4 zuzuordnen ist, 
mindestens 20 Prozent betragen hat und 

3. das Unternehmen ein zertifiziertes Energie- o- 
der Umweltmanagementsystem oder, sofern das 
Unternehmen im letzten abgesehlossenen Ge- 
sehäftsjahr weniger als 5 Gigawattstunden 
Strom verbraueht hat, ein alternatives System 
zur Verbesserung der Energieeffizienz naeh § 3 
der Spitzenausgleieh-Effizienzsystemverord- 
nung in der jeweils zum Zeitpunkt des Endes 
des letzten abgesehlossenen Gesehäftsjahrs gel- 
tenden Fassung betreibt. 

(2) Die EEG-Umlage wird an den Abnahme- 
stellen, an denen das Unternehmen einer Branehe 
naeh Anlage 4 zuzuordnen ist, für den Strom, den 
das Unternehmen dort im Begrenzungszeitraum 
selbst verbraueht, wie folgt begrenzt: 

1. Die EEG-Umlage wird für den Stromanteil bis 
einsehließlieh 1 Gigawattstunde nieht begrenzt 
(Selbstbehalt). Dieser Selbstbehalt muss im 
Begrenzungsjahr zuerst gezahlt werden. 

2. Die EEG-Umlage wird für den Stromanteil 
über 1 Gigawattstunde auf 15 Prozent der 
naeh § 60 Absatz 1 ermittelten EEG-Umlage 
begrenzt. 

3. Die Höhe der naeh Nummer 2 zu zahlenden 
EEG-Umlage wird in Summe aller begrenzten 
Abnahmestellen des Unternehmens auf höehs- 
tens den folgenden Anteil der Bruttowert- 
sehöpfung begrenzt, die das Unternehmen im 
arithmetisehen Mittel der letzten drei abge- 
sehlossenen Gesehäftsjahre erzielt hat: 

a) 0,5 Prozent der Bruttowertsehöpfung, so- 
fern die Stromkostenintensität des Unter- 
nehmens mindestens 20 Prozent betragen 
hat, oder 

b) 4,0 Prozent der Bruttowertsehöpfung, so- 
fern die Stromkostenintensität des Unter- 
nehmens weniger als 20 Prozent betragen 
hat. 

4. Die Begrenzung naeh den Nummern 2 und 3 
erfolgt nur so weit, dass die von dem Unterneh- 
men zu zahlende EEG-Umlage für den Stro- 
manteil über 1 Gigawattstunde den folgenden 
Wert nieht untersehreitet: 
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a) 0,05 Cent pro Kilowattstunde an Abnah- 
mestellen, an denen das Unternehmen ei- 
ner Branehe mit der laufenden Nummer 
130, 131 oder 132 naeh Anlage 4 zuzuord- 
nen ist, oder 

b) 0,1 Cent pro Kilowattstunde an sonstigen 
Abnahmestellen; 

der Selbstbehalt naeh Nummer 1 bleibt unbe- 
rührt. 

(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen naeh 
Absatz 1 und die Bruttowertsehöpfung, die naeh 
Absatz 2 Nummer 3 für die Begrenzungsentsehei- 
dung zugrunde gelegt werden muss (Begrenzungs- 
grundlage), sind wie folgt naehzuweisen: 

1. für die Voraussetzungen naeh Absatz 1 Num- 
mer 1 und 2 und die Begrenzungsgrundlage 
naeh Absatz 2 dureh 

a) die Stromlieferungsverträge und die 
Stromreehnungen für das letzte abge- 
sehlossene Gesehäftsjahr, 

b) die Angabe der jeweils in den letzten drei 

abgesehlossenen Gesehäftsjahren von ei- 
nem Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
gelieferten oder selbst erzeugten und selbst 
verbrauehten sowie weitergeleiteten 

Strommengen und 

e) die Beseheinigung eines Wirtsehaftsprü- 
fers, einer Wirtsehaftsprüfungsgesell- 
sehaft, eines vereidigten Buehprüfers oder 
einer Buehprüfungsgesellsehaft auf 

Grundlage der geprüften Jahresabsehlüsse 
naeh den Vorgaben des Handelsgesetzbu- 
ehes für die letzten drei abgesehlossenen 
Gesehäftsjahre; die Beseheinigung muss 
die folgenden Angaben enthalten: 

aa) Angaben zum Betriebszweek und zu 
der Betriebstätigkeit des Unterneh- 
mens, 

bb) Angaben zu den Strommengen des 
Unternehmens, die von Elektrizitäts- 
versorgungsunternehmen geliefert o- 
der selbst erzeugt und selbst ver- 
braueht wurden, einsehließlieh der 
Angabe, in weleher Höhe ohne Be- 
grenzung für diese Strommengen die 
EEG-Umlage zu zahlen gewesen wäre, 
und 
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cc) sämtliche Bestandteile der Brutto- 
wertschöpfung; 

auf die Bescheinigung ist § 319 Absatz 2 bis 
4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 
des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzu- 
wenden; in der Bescheinigung ist darzule- 
gen, dass die in ihr enthaltenen Daten mit 
hinreichender Sicherheit frei von wesentli- 
chen Falschangaben und Abweichungen 
sind; bei der Prüfung der Bruttowertschöp- 
fung ist eine Wesentlichkeitsschwelle von 

5 Prozent ausreichend, 

d) einen Nachweis über die Klassifizierung des 
Unternehmens durch die statistischen Ämter 
der Länder in Anwendung der Klassifikation 
der Wirtschaftszweige des Statistischen Bun- 
desamtes, Ausgabe 2008,'' und die Einwilli- 
gung des Unternehmens, dass sich das Bun- 
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
von den statistischen Ämtern der Länder die 
Klassifizierung des bei ihnen registrierten 
Unternehmens und seiner Betriebsstätten 
übermitteln lassen kann, 

2. für die Voraussetzungen nach Absatz 1 Num- 
mer 3 durch ein gültiges DIN EN ISO 50001- 
Zertifikat, einen gültigen Eintragungs- oder 
Verlängerungsbescheid der EMAS-Registrie- 
rungsstelle über die Eintragung in das EMAS- 
Register oder einen gültigen Nachweis des Be- 
triebs eines alternativen Systems zur Verbesse- 
rung der Energieeffizienz; § 4 Absatz 1 bis 3 der 
Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung in 
der jeweils zum Zeitpunkt des Endes des letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahrs geltenden Fas- 
sung ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Unternehmen, die nach dem 30. Juni des 
Vorjahres neu gegründet wurden, können abwei- 
chend von Absatz 3 Nummer 1 im ersten Jahr 
nach der Neugründung Daten über ein Rumpfge- 
schäftsjahr übermitteln, im zweiten Jahr nach der 
Neugründung Daten für das erste abgeschlossene 
Geschäftsjahr und im dritten Jahr nach der Neu- 
gründung Daten für das erste und zweite abge- 
schlossene Geschäftsjahr. Für das erste Jahr nach 
der Neugründung ergeht die Begrenzungsent- 
scheidung unter Vorbehalt des Widerrufs. Nach 
Vollendung des ersten abgeschlossenen Geschäfts- 
jahres erfolgt eine nachträgliche Überprüfung der 


Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 1 1, 65189 Wiesbaden; auch zu be- 
ziehen über www.destatis.de. 
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Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungs- 
umfangs dureh das Bundesamt für Wirtsehaft und 
Ausfuhrkontrolle anhand der Daten des abge- 
sehlossenen Gesehäftsjahres. Absatz 3 ist im Übri- 
gen entspreehend anzuwenden. Neu gegründete 
Unternehmen sind nur solehe, die unter Sehaffung 
von im Wesentliehen neuem Betriebsvermögen 
ihre Tätigkeit erstmals aufnehmen; sie dürfen 
nieht dureh Umwandlung entstanden sein. Neu ge- 
sehaffenes Betriebsvermögen liegt vor, wenn über 
das Grund- und Stammkapital hinaus weitere 
Vermögensgegenstände des Anlage- oder Umlauf- 
vermögens erworben, gepaehtet oder geleast wur- 
den. Es wird unwiderleglieh vermutet, dass der 
Zeitpunkt der Neugründung der Zeitpunkt ist, an 
dem erstmals Strom zu Produktionszweeken ver- 
braueht wird. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind für selbständige 
Teile eines Unternehmens, das einer Branehe naeh 
Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen ist, entspreehend 
anzuwenden. Ein selbständiger Unternehmensteil 
liegt nur vor, wenn es sieh um einen Teilbetrieb 
mit eigenem Standort oder einen vom übrigen Un- 
ternehmen am Standort abgegrenzten Betrieb mit 
den wesentliehen Funktionen eines Unternehmens 
handelt, der Unternehmensteil jederzeit als reeht- 
lieh selbständiges Unternehmen seine Gesehäfte 
führen könnte, seine Erlöse wesentlieh mit exter- 
nen Dritten erzielt und über eine eigene Abnahme- 
stelle verfügt. Für den selbständigen Unterneh- 
mensteil sind eine eigene Bilanz und eine eigene 
Gewinn- und Verlustreehnung in entspreehender 
Anwendung der für alle Kaufleute geltenden Vor- 
sehriften des Handelsgesetzbuehes aufzustellen. 
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustreehnung 
naeh Satz 3 sind in entspreehender Anwendung 
der §§ 317 bis 323 des Handelsgesetzbuehes zu 
prüfen. 

(6) Im Sinne dieses Paragraphen ist 

1. „Abnahmestelle“ die Summe aller räumlieh 
und physikaliseh zusammenhängenden 

elektrisehen Einriehtungen einsehließlieh der 
Eigenversorgungsanlagen eines Unterneh- 
mens, die sieh auf einem in sieh abgesehlosse- 
nen Betriebsgelände befinden und über einen 
oder mehrere Entnahmepunkte mit dem Netz 
verbunden sind; sie muss über eigene Strom- 
zähler an allen Entnahmepunkten und Ei- 
genversorgungsanlagen verfügen. 
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^62 

Schienenbahnen 

(1) Bei einer Schienenbahn erfolgt die Begren- 
zung der EEG-Umlage nur, sofern sie nachweist, dass 
und inwieweit im letzten abgeschlossenen Geschäfts- 
jahr die an der betreffenden Abnahmestelle selbst ver- 
brauchte Strommenge unmittelbar für den Fährbe- 
trieb im Schienenbahnverkehr verbraucht wurde und 
unter Ausschluss der rückgespeisten Energie mindes- 
tens 2 Gigawattstunden betrug. 

(2) Für eine Schienenbahn wird die EEG-Um- 
lage für die gesamte Strommenge, die das Untemeh- 
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2. „Bruttowertschöpfung“ die Bruttowertschöp- 
fung des Unternehmens zu Faktorkosten nach 
der Definition des Statistischen Bundesamtes, 
Fachserie 4, Reihe 4.3, Wiesbaden 2007^, ohne 
Abzug der Personalkosten für Leiharbeitsver- 
hältnisse; die durch vorangegangene Begren- 
zungsentscheidungen hervorgerufenen Wir- 
kungen bleiben bei der Berechnung der Brutto- 
wertschöpfung außer Betracht, und 

3. „Stromkostenintensität“ das Verhältnis der 
maßgeblichen Stromkosten einschließlich der 
Stromkosten für nach § 61 umlagepflichtige 
selbst verbrauchte Strommengen zum arithme- 
tischen Mittel der Bruttowertschöpfung in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren 
des Unternehmens; hierbei werden die maßgeb- 
lichen Stromkosten berechnet durch die Multi- 
plikation des arithmetischen Mittels des Strom- 
verbrauchs des Unternehmens in den letzten 
drei abgesehlossenen Gesehäftsjahren oder dem 
standardisierten Stromverbraueh, der naeh 
Maßgabe einer Reehtsverordnung naeh § 94 
Nummer 1 ermittelt wird, mit dem dureh- 
sehnittliehen Strompreis für Unternehmen mit 
ähnliehen Stromverbräuehen, der naeh Maß- 
gabe einer Reehtsverordnung naeh § 94 Num- 
mer 2 zugrunde zu legen ist; die dureh vorange- 
gangene Begrenzungsentseheidungen hervorge- 
rufenen Wirkungen bleiben bei der Bereehnung 
der Stromkostenintensität außer Betraeht. 

(7) Für die Zuordnung eines Unternehmens 
zu den Branehen naeh Anlage 4 ist der Zeitpunkt 
des Endes des letzten abgesehlossenen Gesehäfts- 
jahrs maßgeblieh. 

§65 

Sehienenbahnen 

(1) unverändert 


(2) Für eine Schienenbahn wird die EEG-Um- 
lage für die gesamte Strommenge, die das Untemeh- 


^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 1 1, 65189 Wiesbaden; auch zu be- 
ziehen über www.destatis.de. 
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men unmittelbar für den Fährbetrieb im Schienen- 
bahnverkehr selbst verbraucht, unter Ausschluss der 
rückgespeisten Energie an der betreffenden Abnah- 
mestelle auf 20 Prozent der nach §57 Absatz 2 ermit- 
telten EEG-Umlage begrenzt. 

men unmittelbar für den Fährbetrieb im Schienen- 
bahnverkehr selbst verbraucht, unter Ausschluss der 
rückgespeisten Energie an der betreffenden Abnah- 
mestelle auf 20 Prozent der nach § 60 Absatz 1 er- 
mittelten EEG-Umlage begrenzt. 

(3) Abnahmestelle im Sinne der Absätze 1 und 2 
ist die Summe der Verbrauchsstellen für den Fährbe- 
trieb im Schienenbahnverkehr des Unternehmens. 
[§ 61 ... ] ist entsprechend anzuwenden; es wird un- 
widerleglich vermutet, dass der Zeitpunkt der Neu- 
gründung der Zeitpunkt ist, zu dem erstmals Strom zu 
Fahrbetriebszwecken verbraucht wird. 

(3) Abnahmestelle im Sinne der Absätze 1 und 2 
ist die Summe der Verbrauchsstellen für den Fährbe- 
trieb im Schienenbahnverkehr des Unternehmens. § 
64 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a bis c und Ab- 
satz 4 ist entsprechend anzuwenden; es wird unwi- 
derleglich vermutet, dass der Zeitpunkt der Neugrün- 
dung der Zeitpunkt ist, zu dem erstmals Strom zu 
Fahrbetriebszwecken verbraucht wird. 

Antragsfrist und Entscheidungswirkung 

§66 

Antragstellung und Entscheidungswirkung 

( 1 ) Der Antrag nach § 60 in Verbindung mit § 61 
oder § 62 einschließlich der Bescheinigungen nach § 
61 Absatz 3 ist jeweils zum 30. Juni eines Jahres (ma- 
terielle Ausschlussfrist) für das folgende Kalender- 
jahr zu stellen. Abweichend hiervon kann der Antrag 
für das Jahr 2015 einmalig bis zum 30. September 
2014 gestellt werden. Dem Antrag müssen die übri- 
gen in den §§ 61 oder 62 genannten Unterlagen bei- 
gefügt werden. Ab dem Antragsjahr 2015 muss der 
Antrag elektronisch über das vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eingerichtete Portal 
gestellt werden. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle wird ermächtigt, Ausnahmen von 
der Pflicht zur elektronischen Antragsstellung nach 
Satz 4 durch Allgemeinverfügung, die im Bundesan- 
zeiger bekannt zu machen ist, verbindlich festzule- 
gen. 

(1) Der Antrag nach § 63 in Verbindung mit § 
64 einschließlich der Bescheinigungen nach § 64 
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 
ist jeweils zum 30. Juni eines Jahres (materielle 
Ausschlussfrist) für das folgende Kalenderjahr zu 
stellen. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf 
Anträge nach § 63 in Verbindung mit § 65 ein- 
schließlich der Bescheinigungen nach § 64 Absatz 

3 Nummer 1 Buchstabe c. Einem Antrag nach den 
Sätzen 1 und 2 müssen die übrigen in den §§ 64 
oder 65 genannten Unterlagen beigefügt werden. 

(2) Ab dem Antragsjahr 2015 muss der Antrag 
elektronisch über das vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle eingerichtete Portal gestellt 
werden. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr- 
kontrolle wird ermächtigt, Ausnahmen von der 
Pflicht zur elektronischen Antragsstellung nach Satz 

1 durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger 
bekannt zu machen ist, verbindlich festzulegen. 

(2) Neu gegründete Unternehmen im Sinne des 
§ 61 Absatz 4 können den Antrag abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 bis zum 30. September eines Jahres 
für das folgende Kalenderjahr stellen. Satz 1 ist für 
neu gegründete Schienenbahnen entsprechend anzu- 
wenden. 

(3) Neu gegründete Unternehmen im Sinne des 
§ 64 Absatz 4 können den Antrag abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 bis zum 30. September eines Jahres 
für das folgende Kalenderjahr stellen. Satz 1 ist für 
neu gegründete Schienenbahnen entsprechend anzu- 
wenden. 

(3) Die Entscheidung ergeht mit Wirkung ge- 
genüber der antragstellenden Person, dem Elektrizi- 
tätsversorgungsuntemehmen und dem regelverant- 
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber. Sie wirkt je- 
weils für das dem Antragsjahr folgende Kalenderjahr. 

(4) unverändert 




Drucksache 18/1891 


-78- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

(4) Der Anspruch des an der betreffenden Ab- 
nahmestelle regelverantwortlichen Übertragungs- 
netzbetreibers auf Zahlung der EEG-Umlage gegen- 
über den betreffenden Elektrizitätsversorgungsunter- 
nehmen wird nach Maßgabe der Entscheidung des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
begrenzt. Die Ühertragungsnetzbetreiber haben diese 
Begrenzung beim Ausgleich nach § 56 m berücksich- 
tigen. Erfolgt während des Geltungszeitraums der 
Entscheidung ein Wechsel des an der betreffenden 
Abnahmestelle regelverantwortlichen Übertragungs- 
netzbetreibers oder des betreffenden Elektrizitätsver- 
sorgungsuntemehmens, muss die begünstigte Person 
dies dem Übertragungsnetzbetreiber oder dem Elekt- 
rizitätsversorgungsuntemehmen und dem Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unverzüglich 
mitteilen. 

(5) Der Anspruch des an der betreffenden Ab- 
nahmestelle regelverantwortlichen Übertragungs- 
netzbetreibers auf Zahlung der EEG-Umlage gegen- 
über den betreffenden Elektrizitätsversorgungsunter- 
nehmen wird nach Maßgabe der Entscheidung des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausführkontrolle 
begrenzt. Die Übertragungsnetzbetreiber haben diese 
Begrenzung beim Ausgleich nach § 58 zu berücksich- 
tigen. Erfolgt während des Geltungszeitraums der 
Entscheidung ein Wechsel des an der betreffenden 
Abnahmestelle regelverantwortlichen Übertragungs- 
netzbetreibers oder des betreffenden Elektrizitätsver- 
sorgungsuntemehmens, muss die begünstigte Person 
dies dem Übertragungsnetzbetreiber oder dem Elekt- 
rizitätsversorgungsuntemehmen und dem Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unverzüglich 
mitteilen. 


§67 

Umwandlung von Unternehmen 

(1) Wurde das antragstellende Unternehmen 
in seinen letzten drei abgesehlossenen Gesehäfts- 
jahren vor der Antragstellung oder in dem danaeh 
liegenden Zeitraum bis zum Ende der materiellen 
Aussehlussfrist umgewandelt, so kann das antrag- 
stellende Unternehmen für den Naehweis der An- 
spruehsvoraussetzungen auf die Daten des Unter- 
nehmens vor seiner Umwandlung nur zurüekgrei- 
fen, wenn die wirtsehaftliehe und organisatorisehe 
Einheit dieses Unternehmens naeh der Umwand- 
lung nahezu vollständig in dem antragstellenden 
Unternehmen erhalten geblieben ist. Andernfalls 
ist § 64 Absatz 4 Satz 1 bis 4 entspreehend anzu- 
wenden. 

(2) Wird das antragstellende oder begünstigte 
Unternehmen umgewandelt, so hat es dies dem 
Bundesamt für Wirtsehaft und Ausfuhrkontrolle 
unverzüglieh sehriftlieh anzuzeigen. 

(3) Geht dureh die Umwandlung eines be- 
günstigten Unternehmens dessen wirtsehaftliehe 
und organisatorisehe Einheit nahezu vollständig 
auf ein anderes Unternehmen über, so überträgt 
auf Antrag des anderen Unternehmens das Bun- 
desamt für Wirtsehaft und Ausfuhrkontrolle den 
Begrenzungsbeseheid auf dieses. Die Pflieht des 
antragstellenden Unternehmens zur Zahlung der 
naeh § 60 Absatz 1 ermittelten EEG-Umlage be- 
steht nur dann, wenn das Bundesamt für Wirt- 
sehaft und Ausfuhrkontrolle den Antrag auf 
Übertragung des Begrenzungsbeseheides ablehnt. 
In diesem Fall beginnt die Zahlungspflieht der 
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nach § 60 Absatz 1 ermittelten EEG-Umlage mit 
dem Wirksamwerden der Umwandlung. 

(4) Die Absätze 1 und 3 sind auf selbständige 
Unternehmensteile und auf Schienenbahnen ent- 
sprechend anzuwenden. 

§64 

Rücknahme der Entscheidung, Auskunft, 
Betretungsrecht 

(1) Die Entscheidung nach § 60 ist mit Wirkung 
auch für die Vergangenheit zurückzunehmen, wenn 
bekannt wird, dass bei ihrer Erteilung die Vorausset- 
zungen nach den §§ 61 oder 62 nicht Vorlagen. 

(2) Zum Zweck der Prüfung der gesetzlichen 
Voraussetzungen sind die Bediensteten des Bundes- 
amtes für Wirfschaft und Ausfuhrkontrolle und des- 
sen Beauftragte befügt, von den für die Begünstigten 
handelnden natürlichen Personen für die Prüfung er- 
forderliche Auskünfte zu verlangen, innerhalb der üb- 
lichen Geschäftszeiten die geschäftlichen Unterlagen 
einzusehen und zu prüfen sowie Betriebs- und Ge- 
schäftsräume sowie die dazugehörigen Grandstücke 
der begünstigten Personen während der üblichen Ge- 
schäftszeiten zu betreten. Die für die Begünstigten 
handelnden natürlichen Personen müssen die ver- 
langten Auskünfte erteilen und die Unterlagen zur 
Einsichtnahme vorlegen. Zur Auskunft Verpflichtete 
können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung sie selbst oder in § 383 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichnete 
Angehörige der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung o- 
der eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord- 
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 

§68 

Rücknahme der Entscheidung, Auskunft, 
Betretungsrecht 

(1) Die Entscheidung nach § 63 ist mit Wirkung 
auch für die Vergangenheif zurückzunehmen, wenn 
bekannf wird, dass bei ihrer Erteilung die Vorausset- 
zungen nach den §§ 64 oder 65 nicht Vorlagen. 

(2) unverändert 

Mitwirkungs- und Auskunftspflicht 

Unternehmen und Schienenbahnen, die eine Ent- 
scheidung nach § 60 beantragen oder erhalten haben, 
müssen bei der Evaluierung und Fortschreibung der 
§§ 60 bis 64 durch das Bundesministerium für Wirt- 
schaft und Energie und seine Beauftragten mitwirken 
und auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte ertei- 
len. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse müssen ge- 
wahrt werden. 

§69 

Mitwirkungs- und Auskunftspflicht 

Unternehmen und Schienenbahnen, die eine 
Entscheidung nach § 63 beantragen oder erhalten 
haben, müssen bei der Evaluierung und Fort- 
schreibung der §§ 63 bis 68 durch das Bundesmi- 
nisterium für Wirtschaft und Energie, das Bun- 
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder 
deren Beauftragten mitwirken. Sie müssen auf 
Verlangen erteilen 

1. Auskunft über sämtliche von ihnen selbst ver- 
brauchten Strommengen, auch solche, die 
nicht von der Begrenzungsentscheidung er- 
fasst sind, um eine Grundlage für die Entwick- 
lung von Effizienzanforderungen zu schaffen. 
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2. Auskunft über mögliche und umgesetzte effi- 
zienzsteigernde Maßnahmen, insbesondere 
Maßnahmen, die durch den Betrieb des Ener- 
gie- oder Umweltmanagementsystems oder ei- 
nes alternativen Systems zur Verbesserung 
der Energieeffizienz aufgezeigt wurden, 

3. Auskunft über sämtliche Bestandteile der 
Stromkosten des Unternehmens, soweit dies 
für die Ermittlung durchschnittlicher Strom- 
preise für Unternehmen mit ähnlichen Strom- 
verbräuchen erforderlich ist, und 

4. weitere Auskünfte, die zur Evaluierung und 
Fortschreibung der §§ 63 bis 68 erforderlich 
sind. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon- 
trolle kann die Art der Auskunftserteilung nach 
Satz 2 näher ausgestalten. Betriebs- und Ge- 
schäftsgeheimnisse müssen gewahrt werden. 

Teils 

Transparenz 

Teils 

unverändert 

Abschnitt 1 

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

Abschnitt 1 
unverändert 

§66 

Grundsatz 

§70 

Grundsatz 

Anlagenbetreiber, Netzbetreiber und Elektrizitäts- 
versorgungsuntemehmen müssen einander die für 
den bundesweiten Ausgleich nach den 5-/ bis 59 
jeweils erforderlichen Daten, insbesondere die in den 
§§67 bis 70 genannten Daten, unverzüglich zur Ver- 
fügung stellen. § 59 ist entsprechend anzuwenden. 

Anlagenbetreiber, Netzbetreiber und Elektrizitäts- 
versorgungsuntemehmen müssen einander die für 
den bundesweiten Ausgleich nach den §§ 56 bis 62 
jeweils erforderlichen Daten, insbesondere die in den 
§§ 71 bis 74 genannten Daten, unverzüglich zur Ver- 
fügung stellen. § 62 ist entsprechend anzuwenden. 

^57 

Anlagenbetreiber 

§71 

Anlagenbetreiber 

Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber 

Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber 

1. bis zum 28. Februar eines Jahres alle für die 
Endabrechnung des Vorjahres erforderlichen 
Daten zur Verfügung stellen und 

1. unverändert 

2. bei Biomasseanlagen nach den §§ 42 bis 44 
die Art und Menge der Einsatzstoffe sowie 
Angaben zu Wärmenutzungen und eingesetz- 
ten Technologien nach § 43 Absatz 2 oder 
§ 45 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder zu dem 
Anteil eingesetzter Gülle nach § 44 Nummer 3 
in der für die Nachweisführung nach § 45 vor- 
geschriebenen Weise übermitteln. 

2. bei Biomasseanlagen nach den §§ 44 bis 46 
die Art und Menge der Einsatzstoffe sowie 
Angaben zu Wärmenutzungen und eingesetz- 
ten Technologien nach § 45 Absatz 2 oder 
§ 47 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder zu dem 
Anteil eingesetzter Gülle nach § 46 Nummer 3 
in der für die Nachweisführung nach § 47 vor- 
geschriebenen Weise übermitteln. 
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§68 

Netzbetreiber 

(1) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbe- 
treiber sind, müssen ihrem vorgelagerten Übertra- 
gungsnetzbetreiber 

1 . die folgenden Angaben unverzüglich, nachdem 
sie verfügbar sind, zusammengefasst übermit- 
teln: 

a) die tatsächlich geleisteten finanziellen Förde- 
rangen für Strom aus emeuerbaren Energien 
und aus Grubengas oder für die Bereitstellung 
installierter Leistung nach den Förderbestim- 
mungen des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
in der für die jeweilige Anlage anzuwenden- 
den Fassung, 

b) die von den Anlagenbetreibem erhaltenen 
Meldungen nach § 21 Absatz 1, jeweils geson- 
dert für die verschiedenen Veräußerangsfor- 
men nach § 20 Absatz 1, 

c) bei Wechseln in die Veräußerangsform nach 
§ 20 Absatz 1 Nummer 4 zusätzlich zu den 
Angaben nach Buchstabe b den Energieträger, 
aus dem der Strom in der jeweiligen Anlage 
erzeugt wird, die installierte Leistung der An- 
lage sowie die Dauer, seit der die betreffende 
Anlage diese Veräußerangsform bereits nutzt, 

d) die Kosten für die Nachrüstung nach § 55 Ab- 
satz 2 in Verbindung mit der Systemstabili- 
tätsverordnung, die Anzahl der nachgerüsteten 
Anlagen und die von ihnen erhaltenen Anga- 
ben nach § 67 sowie 

e) die sonstigen für den bundesweiten Ausgleich 
erforderlichen Angaben, 

2. bis zum 3 1 . Mai eines Jahres mittels Formularvor- 
lagen, die der Übertragungsnetzbetreiber auf sei- 
ner Intemetseite zur Verfügung stellt, in elektro- 
nischer Form die Endabrechnung für das Vorjahr 
sowohl für jede einzelne Anlage als auch zusam- 
mengefasst vorlegen; §30 Absatz 3 und 4 ist ent- 
sprechend anzuwenden; bis zum 31. Mai eines 
Jahres ist dem vorgelagerten Übertragungsnetz- 
betreiber ein Nachweis über die nach § 55 Absatz 
2 Satz 1 zu ersetzenden Kosten vorzulegen; spä- 
tere Änderungen der Ansätze sind dem Übertra- 
gungsnetzbetreiber unverzüglich mitzuteilen und 
bei der nächsten Abrechnung zu berücksichtigen. 

(2) Für die Ermittlung der auszugleichenden 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


§72 

Netzbetreiber 

(1) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbe- 
treiber sind, müssen ihrem vorgelagerten Übertra- 
gungsnetzbetreiber 

1 . die folgenden Angaben unverzüglich, nach- 
dem sie verfügbar sind, zusammengefasst 
übermitteln: 

a) unverändert 


b) unverändert 


c) unverändert 


d) die Kosten für die Nachrüstung nach § 57 Ab- 
satz 2 in Verbindung mit der Systemstabili- 
tätsverordnung, die Anzahl der nachgerüsteten 
Anlagen und die von ihnen erhaltenen Anga- 
ben nach § 71 sowie 

e) unverändert 

2. bis zum 3 1 . Mai eines Jahres mittels Formularvor- 
lagen, die der Übertragungsnetzbetreiber auf sei- 
ner Intemetseite zur Verfügung stellt, in elektro- 
nischer Form die Endabrechnung für das Vorjahr 
sowohl für jede einzelne Anlage als auch zusam- 
mengefasst vorlegen; § 32 Absatz 3 und 4 ist ent- 
sprechend anzuwenden; bis zum 31. Mai eines 
Jahres ist dem vorgelagerten Übertragungsnetz- 
betreiber ein Nachweis über die nach § 57 Absatz 
2 Satz 1 zu ersetzenden Kosten vorzulegen; spä- 
tere Änderungen der Ansätze sind dem Übertra- 
gungsnetzbetreiber unverzüglich mitzuteilen und 
bei der nächsten Abrechnung zu berücksichtigen. 

(2) Für die Ermittlung der auszugleichenden 
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Energiemengen und Zahlungen finanzieller Förde- Energiemengen und Zahlungen finanzieller Förde- 
rungen nach Absatz 1 sind insbesondere erforderlich rangen nach Absatz 1 sind insbesondere erforderlich 

1 . die Angabe der Spannungsebene, an die die An- 1. unverändert 
läge angeschlossen ist, 

2. die Flöhe der vermiedenen Netzentgelte nach ^55 2. die Flöhe der vermiedenen Netzentgelte nach § 57 

Absatz 3, Absatz 3, 

3. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die 3. unverändert 
Energiemengen von einem nachgelagerten Netz 

abgenommen hat, und 

4. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die 4. unverändert 
Energiemengen nach Nummer 3 an Letztverbrau- 
cher, Netzbetreiber oder Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen abgegeben oder sie selbst ver- 
braucht hat. 

§73 

Übertragungsnetzbetreiber Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Für Übertragungsnetzbetreiber ist § 68 ent- (1) Für Übertragungsnetzbetreiber ist § 72 ent- 

sprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass die sprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass die 
Angaben und die Endabrechnung nach § 68 Absatz 1 Angaben und die Endabrechnung nach § 72 Absatz 1 
für Anlagen, die unmittelbar oder mittelbar nach § 1 1 für Anlagen, die unmittelbar oder mittelbar nach § 1 1 
Absatz 2 an ihr Netz angeschlossen sind, unbeschadet Absatz 2 an ihr Netz angeschlossen sind, unbeschadet 
des § 73 Absatz 4 auf ihrer Intemetseite veröffentlicht des § 77 Absatz 4 auf ihrer Intemetseite veröffentlicht 
werden müssen. werden müssen. 

(2) Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner (2) Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner 

den Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, für die sie den Elektrizitätsversorgungsuntemehmen, für die sie 
regelverantwortlich sind, bis zum 3 1 . Juli eines Jahres regelverantwortlich sind, bis zum 3 1 . Juli eines Jahres 
die Endabrechnung für die EEG-Umlage des jeweili- die Endabrechnung für die EEG-Umlage des jeweili- 
gen Vorjahres vorlegen. § 68 Absatz 2 ist entspre- gen Voijahres vorlegen. § 72 Absatz 2 ist entspre- 
chend anzuwenden. chend anzuwenden. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen wei- (3) unverändert 
terhin die Daten für die Berechnung der Marktprämie 
nach Maßgabe der Anlage 1 Nummer 3 zu diesem 
Gesetz in nicht personenbezogener Form und den tat- 
sächlichen Jahresmittelwert des Marktwerts für 
Strom aus solarer Strahlungsenergie {„M^Soiar(a)“) 
veröffentlichen. 

(4) Übertragungsnetzbetreiber, die von ihrem 
Recht nach §57 Absatz 3 Satz 3 Gebrauch machen, 
müssen alle Netzbetreiber, in deren Netz der Bilanz- 
kreis physische Entnahmestellen hat, über die Kündi- 
gung des Bilanzkreises informieren. 


(4) Übertragungsnetzbetreiber, die von ihrem 
Recht nach § 59 Absatz 3 Satz 3 Gebrauch machen, 
müssen alle Netzbetreiber, in deren Netz der Bilanz- 
kreis physische Entnahmestellen hat, über die Kündi- 
gung des Bilanzkreises informieren. 


§70 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen 


§74 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
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Elektrizitätsversorgungsuntemehmen müssen ih- 
rem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetrei- 
ber unverzüglich die an Letztverbraucher gelieferte 
Energiemenge elektronisch mitteilen und bis zum 3 1 . 
Mai die Endabrechnung für das Voijahr vorlegen. So- 
weit die Belieferung über Bilanzkreise erfolgt, müs- 
sen die Energiemengen bilanzkreisscharf mitgeteilt 
werden. Satz 1 ist auf Eigenversorger entsprechend 
anzuwenden, es sei denn, dass die installierte Leis- 
tung der Eigenerzeugungsanlage 10 Kilowatt und die 
selbst verbrauchte Strommenge 10 Megawattstunden 
pro Kalenderjahr nicht überschreitet. Die Ühertra- 
gungsnetzbetreiber müssen unverzüglich, spätestens 
jedoch ab dem 1. Januar 2016, bundesweit einheitli- 
che Verfahren für die vollständig automatisierte 
elektronische Übermittlung der Daten nach Satz 2 zur 
Verfügung stellen, die den Vorgaben des Bundesda- 
tenschutzgesetzes genügen. 

Elektrizitätsversorgungsuntemehmen müssen ih- 
rem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetrei- 
ber unverzüglich die an Letztverbraucher gelieferte 
Energiemenge elektronisch mitteilen und bis zum 3 1 . 
Mai die Endabrechnung für das Vorjahr vorlegen. So- 
weit die Belieferung über Bilanzkreise erfolgt, müs- 
sen die Energiemengen bilanzkreisscharf mitgeteilt 
werden. Satz 1 ist auf Eigenversorger entsprechend 
anzuwenden; ausgenommen sind Strom aus Be- 
standsanlagen, für den naeh § 61 Absatz 3 und 4 
keine Umlagepflieht besteht, und Strom aus 
Stromerzeugungsanlagen im Sinne des § 61 Ab- 
satz 2 Nummer 4, wenn die installierte Leistung der 
Eigenerzeugungsanlage 10 Kilowatt und die selbst 
verbrauchte Strommenge 10 Megawattstunden pro 
Kalenderjahr nicht überschreitet. Die Übertragungs- 
netzbetreiber müssen unverzüglich, spätestens jedoch 
ab dem 1. Januar 2016, bundesweit einheitliche Ver- 
fahren für die vollständig automatisierte elektroni- 
sche Übermittlung der Daten nach Satz 2 zur Verfü- 
gung stellen, die den Vorgaben des Bundesdaten- 
schutzgesetzes genügen. 

§71 

Testierung 

Die Endabrechnungen der Netzbetreiber nach § 68 
Absatz 1 Nummer 2 müssen durch einen Wirtschafts- 
prüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen 
vereidigten Buchprüfer oder eine Buchprüfungsge- 
sellschaft geprüft werden. Im Übrigen können die 
Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungsuntemeh- 
men verlangen, dass die Endabrechnungen nach den 
§§ 69 und 70 bei Vorlage durch einen Wirtschaftsprü- 
fer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen ver- 
eidigten Buchprüfer oder eine Buchprüfungsgesell- 
schaft geprüft werden. Bei der Prüfung sind zu be- 
rücksichtigen: 

1 . die höchstrichterliche Rechtsprechung, 

2. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach 
§ 81 und 

3. die Entscheidungen der Clearingstelle nach §77 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 5. 

Für die Prüfung nach Satz 2 sind die .^§319 Absatz 2 
bis 4, § 3 19b Absatz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 des 
Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

§75 

Testierung 

Die zusammengefassten Endabrechnungen der 
Netzbetreiber nach § 72 Absatz 1 Nummer 2 müssen 
durch einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprü- 
ftmgsgesellschaft, einen vereidigten Buchprüfer oder 
eine Buchprüfungsgesellschaft geprüft werden. Im 
Übrigen können die Netzbetreiber und Elektrizitäts- 
versorgungsuntemehmen verlangen, dass die Endab- 
rechnungen nach den §§ 73 und 74 bei Vorlage durch 
einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsge- 
sellschaft, einen vereidigten Buchprüfer oder eine 
Buchprüftmgsgesellschaft geprüft werden. Bei der 
Prüfung sind zu berücksichtigen: 

1. unverändert 

2. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach 
§ 85 und 

3. die Entscheidungen der Clearingstelle nach § 81 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 5. 

Für die Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 ist 

§ 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 

2 und § 323 des Handelsgesetzbuchs entsprechend 
anzuwenden. 

^72 

Information der Bnndesnetzagentnr 

§76 

Information der Bundesnetzagentur 
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(1) Netzbetreiber müssen die Angaben, die sie 
nach §67 von den Anlagenbetreibem erhalten, die 
Angaben nach § 68 Absatz 2 Nummer 1 und die End- 
abrechnungen nach § 68 Absatz 1 Nummer 2 sowie 
§ 69 Absatz 2 einschließlich der zu ihrer Überprüfung 
erforderlichen Daten zum Ablauf der jeweiligen Fris- 
ten der Bundesnetzagentur in elektronischer Form 
vorlegen; für Elektrizitätsversorgungsuntemehmen 
und Eigenversorger isf Halbsatz 1 hinsichtlich der 
Angaben nach § 70 entsprechend anzuwenden. 

(2) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvor- 
lagen bereitstellt, müssen Netzbetreiber, Elektrizitäts- 
versorgungsuntemehmen und Anlagenbetreiber die 
Daten in dieser Form übermitteln. Die Daten nach 
Absatz 1 mit Ausnahme der Strombezugskosten wer- 
den dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie von der Bundesnefzagentur für sfatisfische Zwe- 
cke sowie die Evaluation des Gesetzes und die Be- 
richterstattungen nach den §§ 93 bis 95 zur Verfü- 
gung gesfellt. 

(1) Netzbetreiber müssen die Angaben, die sie 
nach § 71 von den Anlagenbetreibem erhalten, die 
Angaben nach § 72 Absatz 2 Nummer 1 und die End- 
abrechnungen nach § 72 Absatz 1 Nummer 2 sowie 
§ 73 Absatz 2 einschließlich der zu ihrer Überprüfung 
erforderlichen Daten zum Ablauf der jeweiligen Fris- 
ten der Bundesnetzagentur in elektronischer Form 
vorlegen; für Elektrizitätsversorgungsuntemehmen 
und Eigenversorger ist der erste Halbsatz hinsicht- 
lich der Angaben nach § 74 entsprechend anzuwen- 
den. 

(2) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvor- 
lagen bereitstellt, müssen Netzbetreiber, Elektrizitäts- 
versorgungsuntemehmen und Anlagenbetreiber die 
Daten in dieser Form übermitteln. Die Daten nach 
Absatz 1 mit Ausnahme der Strombezugskosten wer- 
den dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie von der Bundesnetzagentur für statistische Zwe- 
cke sowie die Evaluation des Gesetzes und die Be- 
richterstattungen nach den §§ 97 bis 99 zur Verfü- 
gung gesfellf. 

Information der Öffentlichkeit 

(1) Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungs- 
Unternehmen müssen auf ihren fntemetseiten veröf- 
fentlichen 

1 . die Angaben nach den §§ 66 bis 70 unverzüglich 
nach ihrer Übermittlung und 

2. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen 
nach den §§ 66 bis 70 mitgeteilten Daten unver- 
züglich nach dem 30. September eines Jahres. 

Sie müssen die Angaben und den Bericht zum Ablauf 
des Folgejahres Vorhalten. § 69 Absatz 1 bleibt unbe- 
rührt. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen die 
nach § 55 Absatz 1 finanziell geförderten und nach 
§57 Absatz 1 vermarkteten Strommengen sowie die 
Angaben nach § 68 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
nach Maßgabe der Ausgleichsmechanismusverord- 
nung auf einer gemeinsamen fntemetseite in nicht 
personenbezogener Form veröffentlichen. 

(3) Die Angaben und der Bericht müssen eine 
sachkundige dritte Person in die Lage versetzen, ohne 
weitere Informationen die finanziellen Förderangen 
und die gefördertewi Energiemengen vollsfändig 
nachvollziehen zu können. 

(4) Angaben, die auf Grand der Rechtsverord- 
nung nach § 90 im Internet veröffentlicht werden. 

§77 

Information der Öffentlichkeit 

(1) Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungs- 
Unternehmen müssen auf ihren fntemetseiten veröf- 
fentlichen 

1 . die Angaben nach den §§70 bis 74 unverzüglich 
nach ihrer Übermittlung und 

2. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen 
nach den §§ 70 bis 74 mitgeteilten Daten unver- 
züglich nach dem 30. September eines Jahres. 

Sie müssen die Angaben und den Bericht zum Ablauf 
des Folgejahres Vorhalten. § 73 Absatz 1 bleibt unbe- 
rührt. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen die 
nach § 57 Absatz 1 finanziell geförderten und nach 
§ 59 Absatz 1 vermarkteten Strommengen sowie die 
Angaben nach § 72 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
nach Maßgabe der Ausgleichsmechanismusverord- 
nung auf einer gemeinsamen fntemetseite in nicht 
personenbezogener Form veröffentlichen. 

(3) Die Angaben und der Bericht müssen eine 
sachkundige dritte Person in die Lage versetzen, ohne 
weitere Informationen die finanziellen Förderungen 
und die geförderten Energiemengen vollständig 
nachvollziehen zu können. 

(4) Angaben, die auf Grand der Rechtsverord- 
nung nach § 93 im Internet veröffentlicht werden. 
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müssen von den Netzbetreibem nicht veröffentlicht 
werden. 

müssen von den Netzbetreibem nicht veröffentlicht 
werden. 

Abschnitt 2 

Stromkennzeichnung und Doppel- 
vermarktungsverbot 

Abschnitt 2 

Stromkennzeichnung und Doppel- 
vermarktungsverbot 

§74 

Stromkennzeichnung entsprechend der EEG- 
Umlage 

§78 

Stromkennzeichnung entsprechend der EEG- 
Umlage 

(1) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen erhal- 
ten im Gegenzug zur Zahlung der EEG-Umlage nach 
§57 Absatz 2 das Recht, Strom als „emeuerbaren 
Energien, gefordert nach dem Emeuerbare-Energien- 
Gesetz“ zu kennzeichnen. Die Eigenschaft des 
Stroms ist gegenüber Letztverbrauchem im Rahmen 
der Stromkennzeichnung nach Maßgabe der Absätze 

2 bis 4 und des § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes 
ausweisen. 

(1) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen erhalten 
im Gegenzug zur Zahlung der EEG-Umlage nach 
§ 59 Absatz 2 das Recht, Strom als „Erneuerbare 
Energien, gefördert nach dem Emeuerbare-Energien- 
Gesetz“ zu kennzeichnen. Die Eigenschaft des 
Stroms ist gegenüber Letztverbrauchem im Rahmen 
der Stromkennzeichnung nach Maßgabe der Absätze 

2 bis 4 und des § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes 
auszuweisen. 

(2) Der nach Absatz 1 gegenüber ihren Letztver- 
brauchem ausgewiesene Anteil berechnet sich in Pro- 
zent, indem die EEG-Umlage, die das Elektrizitäts- 
versorgungsuntemehmen tatsächlich für die an ihre 
Letztverbraucher gelieferte Strommenge in einem 
Jahr gezahlt hat. 

(2) unverändert 

1 . mit dem EEG-Quotienten nach Absatz 3 mul- 
tipliziert wird. 


2. danach durch die gesamte in diesem Jahr an 
ihre Letztverbraucher gelieferte Strommenge 
dividiert wird und 


3. anschließend mit Hundert multipliziert wird. 


Der nach Absatz 1 ausgewiesene Anteil ist unmittel- 
barer Bestandteil der gelieferten Strommenge und 
kann nicht getrennt ausgewiesen oder weiter ver- 
marktet werden. 


(3) Der EEG-Quotient ist das Verhältnis der 
Summe der Strommenge, für die in dem vergangenen 
Kalenderjahr eine finanzielle Förderang nach § 19 in 
Anspruch genommen wurde, zu den gesamten durch 
die Übertragungsnetzbetreiber erhaltenen Einnahmen 
aus der EEG-Umlage für die von den Elektrizitätsver- 
sorgungsuntemehmen im vergangenen Kalenderjahr 
gelieferten Strommengen an Letztverbraucher. Die 
Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen auf einer 
gemeinsamen Intemetplattform in einheitlichem For- 
mat bis zum 30. September 2011 und in den folgen- 
den Jahren bis zum 3 1 . Juli den EEG-Quotienten in 

(3) unverändert 
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nicht personenbezogener Form für das jeweils voran- 
gegangene Kalenderjahr. 

(4) Die Anteile der nach § 42 Absatz 1 Nummer 
1 und Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes anzu- 
gebenden Energieträger sind mit Ausnahme des An- 
teils für „Strom aus emeuerbaren Energien, gefordert 
nach dem Emeuerbare-Energien-Gesetz“ entspre- 
chend anteilig für den jeweiligen Letztverbraucher 
um den nach Absatz 1 auszuweisenden Prozentsatz 
zu reduzieren. 

(5) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen wei- 
sen gegenüber Letztverbrauchem, deren Pflicht zur 
Zahlung der EEG-Umlage nach den §§ 60 bis 64 be- 
grenzt ist, zusätzlich zu dem Gesamtenergieträgermix 
einen gesonderten nach den Sätzen 3 und 4 zu berech- 
nenden „Energieträgermix für nach dem Emeuer- 
bare-Energien-Gesetz privilegierte Unternehmen“ 
aus. ln diesem Energieträgermix sind die Anteile 
nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes auszuweisen. Der Anteil in Prozent 
für „Emeuerbare Energien, gefordert nach dem Er- 
neuerbare-Energien-Gesetz“ berechnet sich abwei- 
chend von Absatz 2, indem die EEG-Umlage, die das 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen tatsächlich für 
die in einem Jahr an den jeweiligen Letztverbraucher 
gelieferte Strommenge gezahlt hat, 

1 . mit dem EEG-Quotienten nach Absatz 3 multipli- 
ziert wird, 

2. danach durch die gesamte an den jeweiligen 

Letztverbraucher gelieferte Strommenge dividiert 

wird und 

3. anschließend mit Hundert multipliziert wird. 

Die Anteile der anderen nach § 42 Absatz 1 Nummer 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes anzugebenden 
Energieträger sind entsprechend anteilig für den je- 
weiligen Lefzfverbraucher um den nach Safz 3 be- 
rechneten Prozentsatz zu reduzieren. 

(6) Für Eigenversorger, die nach ^ 55 die EEG- 
Umlage zahlen müssen, sind die Absätze 1 bis 5 mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass ihr ei- 
gener Strom anteilig als „Strom aus emeuerbaren 
Energien, gefordert nach dem Emeuerbare-Energien- 
Gesetz“ anzusehen ist. 


^75 

Herkunftsnachweise 

(1) Die zuständige Behörde stellt Anlagenbetrei- 
bem Herkunftsnachweise für Strom aus emeuerbaren 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


(4) unverändert 


(5) Elektrizitätsversorgungsuntemehmen wei- 
sen gegenüber Letztverbrauchem, deren Pflicht zur 
Zahlung der EEG-Umlage nach den §§ 63 bis 68 be- 
grenzt ist, zusätzlich zu dem Gesamtenergieträgermix 
einen gesonderten nach den Sätzen 3 und 4 zu berech- 
nenden „Energieträgermix für nach dem Emeuer- 
bare-Energien-Gesefz privilegierte Unternehmen“ 
aus. ln diesem Energieträgermix sind die Anteile 
nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes auszuweisen. Der Anteil in Prozent 
für „Emeuerbare Energien, gefordert nach dem Er- 
neuerbare-Energien-Gesetz“ berechnet sich abwei- 
chend von Absatz 2, indem die EEG-Umlage, die das 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen tatsächlich für 
die in einem Jahr an den jeweiligen Letztverbraucher 
gelieferte Strommenge gezahlt hat, 

1 . mit dem EEG-Quotienten nach Absatz 3 multi- 
pliziert wird, 

2. danach durch die gesamte an den jeweiligen 
Letztverbraucher gelieferte Strommenge dividiert 
wird und 

3. anschließend mit Hundert multipliziert wird. 

Die Anteile der anderen nach § 42 Absatz 1 Nummer 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes anzugebenden 
Energieträger sind entsprechend anteilig für den je- 
weiligen Letztverbraucher um den nach Satz 3 be- 
rechneten Prozentsatz zu reduzieren. 

(6) Für Eigenversorger, die nach § 61 die EEG- 
Umlage zahlen müssen, sind die Absätze 1 bis 5 mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass ihr ei- 
gener Strom anteilig als „Strom aus emeuerbaren 
Energien, gefordert nach dem Emeuerbare-Energien- 
Gesetz“ anzusehen ist. 


§79 

unverändert 
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Energien aus, der nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 auf 
sonstige Weise direkt vermarktet wird. Die zustän- 
dige Behörde überträgt und entwertet Herkunftsnach- 
weise. Ausstellung, Übertragung und Entwertung er- 
folgen elektronisch und nach Maßgabe der Her- 
kunftsnachweisverordnung. Die Herkunftsnachweise 
müssen vor Missbrauch geschützt sein. 

(2) Die zuständige Behörde erkennt auf Antrag 
nach Maßgabe der Herkunftsnachweisverordnung 
ausländische Herkunftsnachweise für Strom aus er- 
neuerbaren Energien an. Satz 1 ist nur für Herkunfts- 
nachweise anzuwenden, die mindestens die Vorgaben 
des Artikels 15 Absatz 6 und 9 der Richtlinie 
2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung 
von Energie aus emeuerbaren Quellen und zur Ände- 
rang und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 
2001/77/EG und 2003/30/EG (ABI. L 140 vom 
5.6.2009, S. 16) erfüllen. Strom, für den ein Her- 
kunftsnachweis nach Satz 1 anerkannt worden ist, gilt 
als Strom, der nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 auf 
sonstige Weise direkt vermarktet wird. 

(3) Die zuständige Behörde richtet eine elektro- 
nische Datenbank ein, in der die Ausstellung, Aner- 
kennung, Übertragung und Entwertung von Her- 
kunftsnachweisen registriert werden (Herkunftsnach- 
weisregister). 

(4) Zuständige Behörde im Sinne der Absätze 1 
bis 3 ist das Umweltbundesamt. 

(5) Herkunftsnachweise sind keine Finanzin- 
strumente im Sinne des § 1 Absatz 1 1 des Kreditwe- 
sengesetzes oder des § 2 Absatz 2b des Wertpapier- 
handelsgesetzes. 


^76 

Doppelvermarktungsverbot 

(1) Strom aus emeuerbaren Energien und aus 
Grubengas sowie in ein Gasnetz eingespeistes Depo- 
nie- oder Klärgas und Gas aus Biomasse dürfen nicht 
mehrfach verkauft, anderweitig überlassen oder ent- 
gegen § 54 an eine drifte Person veräußert werden. 
Strom aus emeuerbaren Energien oder aus Grabengas 
darf insbesondere nicht in mehreren Veräußerangs- 
formen nach § 20 Absatz 1 oder mehrfach in dersel- 
ben Form nach § 20 Absatz 1 veräußert werden. So- 
lange Anlagenbetreiber Strom aus ihrer Anlage in ei- 
ner Veräußerangsform nach § 20 Absatz 1 veräußern, 
bestehen keine Ansprüche aus einer anderen Veräu- 
ßerangsform nach § 20 Absatz 1. Die Vermarktung 

§80 

Doppelvermarktungsverbot 

(1) Strom aus emeuerbaren Energien und aus 
Grubengas sowie in ein Gasnetz eingespeistes Depo- 
nie- oder Klärgas und Gas aus Biomasse dürfen nicht 
mehrfach verkauft, anderweitig überlassen oder ent- 
gegen § 56 an eine dritte Person veräußert werden. 
Strom aus emeuerbaren Energien oder aus Grubengas 
darf insbesondere nicht in mehreren Veräußerangs- 
formen nach § 20 Absatz 1 oder mehrfach in dersel- 
ben Form nach § 20 Absatz 1 veräußert werden. So- 
lange Anlagenbetreiber Strom aus ihrer Anlage in ei- 
ner Veräußerangsform nach § 20 Absatz 1 veräußern, 
bestehen keine Ansprüche aus einer anderen Veräu- 
ßerangsform nach § 20 Absatz 1. Die Vermarktung 




Drucksache 18/1891 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

als Regelenergie ist im Rahmen der Direktvermark- 

als Regelenergie ist im Rahmen der Direktvermark- 

tung nicht als mehrfacher Verkauf oder anderweitige 

tung nicht als mehrfacher Verkauf oder anderweitige 

Überlassung von Strom anzusehen. 

Überlassung von Stiom anzusehen. 

(2) Anlagenbetreiber, die eine finanzielle Förde- 
rang nach § 19 für Strom aus emeuerbaren Energien 
oder aus Grubengas in Anspruch nehmen, dürfen 
Herkunftsnachweise oder sonstige Nachweise, die die 
Herkunft des Stroms belegen, für diesen Strom nicht 
weitergeben. Gibt ein Anlagenbetreiber einen Her- 
kunftsnachweis oder sonstigen Nachweis, der die 
Herkunft des Stroms belegt, für Strom aus emeuerba- 
ren Energien oder aus Grubengas weiter, darf für die- 
sen Strom keine finanzielle Förderung nach § 19 in 
Anspruch genommen werden. 

(2) unverändert 

(3) Solange im Rahmen einer gemeinsamen Pro- 
jektumsetzung nach dem Projekt-Mechanismen-Ge- 
setz für die Emissionsminderangen der Anlage Emis- 
sionsreduktionseinheiten erzeugt werden können, 
darf für den Strom aus der betreffenden Anlage der 
Anspruch nach § 19 nicht geltend gemacht werden. 

(3) unverändert 

Teil 6 

Teil 6 

Rechtsschutz und behördliches Verfahren 

Rechtsschutz und behördliches Verfahren 

^77 

§81 

Clearingstelle 

Clearingstelle 

(1) Zu diesem Gesetz wird eine Clearingstelle 
eingerichtet. Der Betrieb erfolgt im Auftrag des Bun- 
desministeriums für Wirfschaft und Energie durch 
eine juristische Person des Privatrechfs. 

(1) unverändert 

(2) Die Clearingstelle ist zuständig für Fragen 

(2) Die Clearingstelle ist zuständig für Fragen 

und Streifigkeiten 

und Stieifigkeiten 

1. zur Anwendung der §§ 5, 7 bis 53, 66, 67, 76, 96 

1. zur Anwendung der §§ 5, 7 bis 55, 70, 71, 80, 

und 97 sowie der hierzu auf Grand dieses Geset- 

100 und 101 sowie der hierzu auf Grand dieses 

zes erlassenen Rechtsverordnungen, 

Gesefzes erlassenen Rechfsverordnungen, 

2. zur Anwendung der Bestimmungen, die den in 

2. zur Anwendung der Bestimmungen, die den in 

Nummer 1 genannten Bestimmungen in einer 

Nummer 1 genannten Bestimmungen in einer vor 

vor dem 1. August 2014 geltenden Fassung die- 

dem 1. August 2014 geltenden Fassung dieses 

ses Gesetzes entsprochen haben, und 

Gesetzes entsprochen haben, 

3. zur Anwendung des § 61, soweit Anlagen be- 
troffen sind, und 

3. zur Messung des für den Betrieb einer Anlage 
gelieferten oder verbrauchten Stioms. 

4. unverändert 
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(3) Die Aufgaben der Clearingstelle sind 

1 . die Vermeidung von Streitigkeiten und 

2. die Beilegung von Streitigkeiten. 

Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben müssen die 
Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten 
und zum Schutz von Betriebs- oder Geschäftsge- 
heimnissen sowie Entscheidungen der Bundesnetza- 
gentur nach § 81 beachtet werden. Ferner sollen die 
Grundsätze der Richtlinie 2013/11/EU des Europäi- 
schen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 
über alternative Streitbeilegung in Verbraucherange- 
legenheiten (ABI. L 165 vom 18.6.2013, S. 63) in 
entsprechender Anwendung berücksichtigt werden. 

(3) Die Aufgaben der Clearingstelle sind 

1 . die Vermeidung von Streitigkeiten und 

2. die Beilegung von Streitigkeiten. 

Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben müssen die 
Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten 
und zum Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheim- 
nissen sowie Entscheidungen der Bundesnetzagentur 
nach § 85 beachtet werden. Ferner sollen die Grunds- 
ätze der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 über al- 
ternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegen- 
heiten (ABI. L 165 vom 18.6.2013, S. 63) in entspre- 
chender Anwendung berücksichtigt werden. 

(4) Die Clearingstelle kann zur Vermeidung o- 
der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verfah- 
rensparteien 

1. Verfahren zwischen den Verfahrensparteien auf 
ihren gemeinsamen Antrag durchführen; § 204 
Absatz 1 Nummer 1 1 des Bürgerlichen Gesetz- 
buchs ist entsprechend anzuwenden; die Verfah- 
ren können auch als schiedsgerichtliches Verfah- 
ren im Sinne des Zehnten Buch der Zivilprozess- 
ordnung durchgeführt werden, wenn die Parteien 
eine Schiedsvereinbarang getroffen haben, oder 

2. Stellungnahmen für ordentliche Gerichte, bei de- 
nen diese Streitigkeiten rechtshängig sind, auf de- 
ren Ersuchen abgeben. 

V erfahrensparteien können Anlagenbetreiber, Direkt- 
vermarktungsuntemehmer und Netzbetreiber sein. 
Ihr Recht, die ordentlichen Gerichte anzurufen, bleibt 
unberührt. 

(5) Die Clearingstelle kann zur Vermeidung von 
Streitigkeiten ferner Verfahren zur Klärung von Fra- 
gen über den Einzelfall hinaus durchführen, sofern 
dies mindestens ein Anlagenbetreiber, ein Direktver- 
marktungsuntemehmer, ein Netzbetreiber oder ein 
Verband beantragt und ein öffentliches Interesse an 
der Klärang dieser Fragen besteht. Verbände, deren 
satzungsgemäßer Aufgabenbereich von der Frage be- 
troffen ist, sind zu beteiligen. 

(4) unverändert 

(5) unverändert 

(6) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach den 
Absätzen 3 bis 5 erfolgt nach Maßgabe der Verfah- 
rensordnung, die sich die Clearingstelle selbst gibt; 
diese Verfahrensordnung muss auch Regelungen 
dazu enthalten, wie ein Schiedsverfahren durch die 
Clearingstelle durchgeführt wird. Erlass und Ande- 

(6) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach den 
Absätzen 3 bis 5 erfolgt nach Maßgabe der Verfah- 
rensordnung, die sich die Clearingstelle selbst gibt. 
Die Verfahrensordnung muss aueh Regelungen 
dazu enthalten, wie ein sehiedsgeriehtliehes Ver- 
fahren dureh die Clearingstelle durehgeführt 
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rungen der Verfahrensordnung bedürfen der vorheri- 
gen Zustimmung des Bundesministeriums für Wirt- 
schaft und Energie. Die Aufgaben müssen vorrangig 
und beschleunigt durchgeführt werden. Die Wahr- 
nehmung der Aufgaben steht jeweils unter dem Vor- 
behalt der vorherigen Zustimmung der Verfahrens- 
parteien zu der Verfahrensordnung. Sie ist keine 
Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes. Eine Haftung der Be- 
treiberin der Clearingstelle für Vermögensschäden, 
die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, 
wird ausgeschlossen; dies gilt nicht für Vorsatz. 

wird. Erlass und Änderungen der Verfahrensord- 
nung bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 
Die Wahrnehmung der Aufgaben nach den Absät- 
zen 3 bis 5 steht jeweils unter dem Vorbehalt der 
vorherigen Zustimmung der Verfahrensparteien 
zu der Verfahrensordnung. 

(7) Die Clearingstelle muss die Aufgaben 
nach den Absätzen 3 bis 5 vorrangig und beschleu- 
nigt durchführen. Sie kann den Verfahrenspar- 
teien Fristen setzen und Verfahren bei nicht aus- 
reichender Mitwirkung der Verfahrensparteien 
einstellen. 

(8) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach 
den Absätzen 3 bis 5 ist keine Rechtsdienstleistung 
im Sinne des § 2 Absatz 1 des Rechtsdienstleis- 
tungsgesetzes. Eine Haftung der Betreiberin der 
Clearingstelle für Vermögensschäden, die aus der 
Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, wird aus- 
geschlossen; dies gilt nicht für Vorsatz. 

(7) Die Clearingstelle muss jährlich einen Tätig- 
keitsbericht über die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach den Absätzen 3 bis 5 auf ihrer Intemetseite in 
nicht personenbezogener Form veröffentlichen. 

(9) unverändert 

(8) Die Clearingstelle kann nach Maßgabe ihrer 
Verfahrensordnung Entgelte zur Deckung des Auf- 
wands für Flandlungen nach Absatz 4 von den Ver- 
fahrensparteien erheben. Verfahren nach Absatz 5 
sind unentgeltlich durchzuführen. Für sonstige Fland- 
lungen, die im Zusammenhang mit den Aufgaben 
nach den Absätzen 3 bis 5 stehen, kann die Clearing- 
stelle zur Deckung des Aufwands Entgelte erheben. 

(10) unverändert 

^75 

Verbraucherschutz 

Die §§ 8 bis 14 des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb gelten für Verstöße gegen die §§ 19 bis 
53 entsprechend. 

§82 

Verbraucherschutz 

Die §§ 8 bis 14 des Gesetzes gegen den unlaute- 
ren Wettbewerb gelten für Verstöße gegen die §§19 
bis 55 entsprechend 

^79 

Einstweiliger Rechtsschutz 

(1) Auf Antrag des Anlagenbetreibers kann das 
für die Hauptsache zuständige Gericht bereits vor Er- 
richtung der Anlage unter Berücksichtigung der Um- 
stände des Einzelfalles durch einstweilige Verfügung 
regeln, dass der Schuldner der in den §§ 8, 1 1, 12, 19 
und 50 bezeichneten Ansprüche Auskunft erteilen, 
die Anlage vorläufig anschließen, sein Netz unver- 
züglich optimieren, verstärken oder ausbauen, den 

§83 

Einstweiliger Rechtsschutz 

(1) Auf Antrag des Anlagenbetreibers kann das 
für die Hauptsache zuständige Gericht bereits vor Er- 
richtung der Anlage unter Berücksichtigung der Um- 
stände des Einzelfalles durch einstweilige Verfügung 
regeln, dass der Schuldner der in den §§ 8, 1 1, 12, 19 
und 52 bezeichneten Ansprüche Auskunft erteilen, 
die Anlage vorläufig anschließen, sein Netz unver- 
züglich optimieren, verstärken oder ausbauen, den 
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Strom abnehmen und einen als billig und gerecht zu 
erachtenden Betrag als Abschlagszahlung für die fi- 
nanzielle Förderung leisten muss. 

(2) Die einstweilige Verfügung kann erlassen 
werden, auch wenn die in den §§ 935 und 940 der Zi- 
vilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen 
nicht vorliegen. 

Strom abnehmen und einen als billig und gerecht zu 
erachtenden Betrag als Abschlagszahlung für die fi- 
nanzielle Förderung leisten muss. 

(2) unverändert 

§80 

Nutzung von Seewasserstraßen 

Solange Anlagenbetreiber eine finanzielle Förde- 
rang nach § 19 in Anspruch nehmen, können sie die 
deutsche ausschließliche Wirtschaftszone oder das 
Küstenmeer unentgeltlich für den Betrieb der Anla- 
gen nutzen. 

§84 

unverändert 

§81 

Aufgaben der Bundesnetzagentur 

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich 
weiterer Aufgaben, die ihr in Rechtsverordnungen 
auf Grand dieses Gesetzes übertragen werden, die 
Aufgabe, zu überwachen, dass 

1. die Netzbetreiber nur Anlagen nach § 14 regeln, 
zu deren Regelung sie berechtigt sind, 

2. die Ühertragungsnetzbetreiber den nach den 
§§ 19 und 55 finanziell geförderten Strom nach 
§57 Absatz 1 in Verbindung mit der Ausgleichs- 
mechanismusverordnung vermarkten, die EEG- 
Umlage ordnungsgemäß ermitteln, festlegen, ver- 
öffentlichen und den Elektrizitätsversorgungsun- 
temehmen berechnen und dass insbesondere den 
Übertragungsnetzbetreibem nur die finanzielle 
Förderung nach den §§ 19 bis 53 berechnet wird 
und hierbei die Saldierungen nach § 55 Absatz 4 
berücksichtigt worden sind, 

3. die Daten nach § 72 übermittelt sowie nach § 73 
veröffentlicht werden, 

4. die Kennzeichnung des nach diesem Gesetz ge- 
förderten Stroms nur nach Maßgabe des § 74 er- 
folgt. 

(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Absatz 1 Nummer 2 können bei begründetem Ver- 
dacht bei Anlagenbetreibem, Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen und Netzbetreibem Kontrollen 
durchgeführt werden. Das Recht von Anlagenbetrei- 
bem oder Netzbetreibem, die ordentlichen Gerichte 
anzurafen oder ein Verfahren vor der Clearingstelle 
nach §77 Absatz 4 einzuleiten, bleibt unberührt. 

§85 

Aufgaben der Bundesnetzagentur 

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich 
weiterer Aufgaben, die ihr in Rechtsverordnungen 
auf Grand dieses Gesetzes übertragen werden, die 
Aufgabe, zu überwachen, dass 

1. die Netzbetreiber nur Anlagen nach § 14 regeln, 
zu deren Regelung sie berechtigt sind, 

2. die Ühertragungsnetzbetreiber den nach den 
§§ 19 und 57 finanziell geförderten Strom nach 
§ 59 Absatz 1 in Verbindung mit der Ausgleichs- 
mechanismusverordnung vermarkten, die EEG- 
Umlage ordnungsgemäß ermitteln, festlegen, ver- 
öffentlichen und den Elektrizitätsversorgungsun- 
temehmen berechnen und dass insbesondere den 
Übertragungsnetzbetreibem nur die finanzielle 
Förderung nach den §§ 19 bis 55 berechnet wird 
und hierbei die Saldierungen nach § 57 Absatz 4 
berücksichtigt worden sind, 

3. die Daten nach § 76 übermittelt sowie nach § 77 
veröffentlicht werden, 

4. die Kennzeichnung des nach diesem Gesetz ge- 
förderten Stroms nur nach Maßgabe des § 78 er- 
folgt. 

(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Absatz 1 Nummer 2 können bei begründetem Ver- 
dacht bei Anlagenbetreibem, Elektrizitätsversor- 
gungsuntemehmen und Netzbetreibem Kontrollen 
durchgeführt werden. Das Recht von Anlagenbetrei- 
bem oder Netzbetreibem, die ordentlichen Gerichte 
anzurafen oder ein Verfahren vor der Clearingstelle 
nach § 81 Absatz 4 einzuleiten, bleibt unberührt 
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(3) Die Bundesnetzagentur kann unter Berück- 
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegun- 
gen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgeset- 
zes treffen 

1 . zu den technischen Einrichtungen nach § 9 Ab- 
satz 1 und 2, insbesondere zu den Datenformaten, 

2. im Anwendungsbereich des § 14 dazu, 

a) in welcher Reihenfolge die verschiedenen von 
einer Maßnahme nach § 14 betroffenen Anla- 
gen und KWK- Anlagen geregelt werden, 

b) nach welchen Kriterien der Netzbetreiber über 
diese Reihenfolge entscheiden muss, 

c) welche Stromerzeugungsanlagen nach § 14 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 auch bei Anwen- 
dung des Einspeisemanagements am Netz 
bleiben müssen, um die Sicherheit und Zuver- 
lässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 
zu gewährleisten, 

3. zur Abwicklung von Wechseln nach § 21 Ab- 
satz 3 und 4, insbesondere zu Verfahren, Fris- 
ten und Datenformaten, und 


4. zur Berücksichtigung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie, der selbst verbraucht wird, 
bei den Veröffentlichungspflichten nach § 69 
und bei der Berechnung des Monatsmarktwerts 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie nach 
Anlage 1 Nummer 2.2.4 zu diesem Gesetz, je- 
weils insbesondere zu Berechnung oder Ab- 
schätzung der Strommengen. 

(4) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Bundesetzagentur nach diesem Gesetz und den auf 
Grand dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnun- 
gen sind die Bestimmungen des Teils 8 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes mit Ausnahme des § 69 Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91, 92 und 95 bis 101 
sowie des Abschnitts 6 entsprechend anzuwenden. 

(5) Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur 
nach Absatz 4 werden von den Beschlusskammem 
getroffen; § 59 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 und 3 
sowie § 60 des Energiewirtschaftsgesetzes sind ent- 
sprechend anzuwenden. 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


(3) Die Bundesnetzagentur kann unter Berück- 
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegun- 
gen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgeset- 
zes treffen 

1. unverändert 

2. unverändert 


3. zur Abwicklung von Wechseln nach § 21, insbe- 
sondere zu Verfahren, Fristen und Datenforma- 
ten, 

4. zum Nachweis der Fernsteuerbarkeit nach 
§ 36, insbesondere zu Verfahren, Fristen und 
Datenformaten, und 

5. zur Berücksichtigung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie, der selbst verbraucht wird, bei 
den Veröffentlichungspflichten nach § 73 und bei 
der Berechnung des Monatsmarktwerts von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie nach Anlage 
1 Nummer 2.2.4 zu diesem Gesetz, jeweils insbe- 
sondere zu Berechnung oder Abschätzung der 
Strommengen. 

(4) unverändert 


(5) Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur 
nach Absatz 4 werden von den Beschlusskammem 
getroffen. Satz 1 gilt nicht für Entscheidungen im 
Zusammenhang mit der Ausschreibung von finan- 
ziellen Förderungen nach § 55 und der Verord- 
nung auf Grund von § 88. § 59 Absatz 1 Satz 2 und 
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3, Absatz 2 und 3 sowie § 60 des Energiewirtschafts- 
gesetzes sind entsprechend anzuwenden. 

Bußgeldvorschriften 

§86 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich o- 
der fahrlässig 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich o- 
der fahrlässig 

1. entgegen § 76 Absatz 1 Satz 1 Strom oder Gas 
verkauft, überlässt oder veräußert. 

1 . entgegen § 80 Absatz 1 Satz 1 Strom oder Gas ver- 
kauft, überlässt oder veräußert. 


2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 69 Satz 

2 zuwiderhandelt, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 81 Absatz 

4 in Verbindung mit § 65 Absatz 1 oder Absatz 2 
oder § 69 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes zuwiderhandelt 
oder 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 85 Absatz 

4 in Verbindung mit § 65 Absatz 1 oder Absatz 2 
oder § 69 Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes zuwiderhandelt 
oder 

S. einer Rechtsverordnung 

4. einer Rechtverordnung 

a) nach § 87 Nummer 3, 

a) nach § 90 Nummer 3, 

b) nach § 89 Nummer 1, 

b) nach § 92 Nummer 1, 

c) nach § 89 Nummer 3 oder Nummer 4, 

c) nach § 92 Nummer 3 oder Nummer 4, 

d) nach § 90 Nummer 1, 4 oder Nummer 9 

d) nach § 93 Nummer 1, 4 oder Nummer 9 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grand 
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimm- 
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver- 
weist. 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grand 
einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhan- 
delt, soweit die Rechtsverordnung für einen be- 
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor- 
schrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer S Buchstabe a, c und d mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den 
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweihun- 
derttausend Euro geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe a, c und d mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den 
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweihun- 
derttausend Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Ab- 
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig- 
keiten ist 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Ab- 
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig- 
keiten ist 

1 . die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absat- 
zes 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 3 Buchstabe 
d. 

1 . die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absat- 
zes 1 Nummer 1, 3 oder Nummer 4 Buchstabe 
d. 

2. das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr- 
kontrolle in den Fällen des Absatzes 1 Num- 


mer 2, 

2. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er- 

3. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er- 
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nährung in den Fällen des Absatzes 1 Num- 
mer 3 Buchstabe a und 

3. das Umweltbundesamt in den Fällen des Absat- 
zes 1 Nummer 3 Buchstabe b oder Buchstabe c. 

nährung in den Fällen des Absatzes 1 Num- 
mer 4 Buchstabe a und 

4. das Umweltbundesamt in den Fällen des Absat- 
zes 1 Nummer 4 Buchstabe b oder Buchstabe c. 

Fachaufsicht 

Soweit Bundesbehörden Aufgaben nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, unterliegen sie der Fachaufsicht 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 
Dies gilt nicht für die Bundesanstalt für Landwirt- 
schaft und Ernährung. 

§83 

entfällt 

§84 

Gebühren und Auslagen 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz 
und den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord- 
nungen sowie für die Nutzung des Herkunftsnach- 
weisregisters und des Anlagenregisters werden Ge- 
bühren und Auslagen erhoben. Hinsichtlich der Ge- 
bührenerhebung für Amtshandlungen nach Satz 1 ist 
das Verwaltungskostengesetz vom 23. Juni 1970 
(BGBl. 1 S. 821) in der am 14. August 2013 geltenden 
Fassung anzuwenden. Für die Nutzung des Her- 
kunftsnachweisregisters und des Anlagenregisters 
sind die die Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 
des Verwaltungskostengesetzes in der am 14. August 
2013 geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 

(2) Die gebührenpflichtigen Tatbestände und die 
Gebührensätze sind durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen. Dabei 
können feste Sätze, auch in Form von Zeitgebühren, 
oder Rahmensätze vorgesehen und die Erstattung von 
Auslagen auch abweichend vom Verwaltungskosten- 
gesetz geregelt werden. Zum Erlass der Rechtsver- 
ordnungen ist das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie ermächtigt. Es kann diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates auf eine Bundesoberbehörde übertragen, so- 
weit diese Aufgaben auf Grund dieses Gesetzes oder 
einer Rechtsverordnung nach den §§ 85, 88, 89 oder 
90 wahmimmt. Abweichend von Satz 3 ist das Bun- 
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi- 
nanzen, dem Bundesministerium für Wirfschaft und 
Energie und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zum Erlass 

§87 

Gebühren nnd Auslagen 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz 
und den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord- 
nungen sowie für die Nutzung des Herkunftsnach- 
weisregisters und des Anlagenregisters werden Ge- 
bühren und Auslagen erhoben; hierbei kann aueh 
der Verwaltungsaufwand berüeksiehtigt werden, 
der jeweils bei der Faehaufsiehtsbehörde entsteht. 
Hinsichtlich der Gebührenerhebung für Amfshand- 
lungen nach Satz 1 ist das Verwaltungskostengesetz 
vom 23. Juni 1970 (BGBl. 1 S. 821) Inder am 14. Au- 
gust 2013 geltenden Fassung anzuwenden. Für die 
Nutzung des Herkunftsnachweisregisters und des An- 
lagenregisters sind die Bestimmungen der Abschnitte 

2 und 3 des Verwaltungskostengesetzes in der am 14. 
August 2013 geltenden Fassung entsprechend anzu- 
wenden. 

(2) Die gebührenpflichtigen T atbestände und die 
Gebührensätze sind durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen. Dabei 
können feste Sätze, auch in Form von Zeitgebühren, 
oder Rahmensätze vorgesehen und die Erstattung von 
Auslagen auch abweichend vom Verwaltungskosten- 
gesetz geregelt werden. Zum Erlass der Rechtsver- 
ordnungen ist das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie ermächtigt. Es kann diese Ermächtigung 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates auf eine Bundesoberbehörde übertragen, so- 
weit diese Aufgaben auf Grand dieses Gesetzes oder 
einer Rechtsverordnung nach den §§ 88, 90, 92 oder 
93 wahmimmt. Abweichend von Satz 3 ist das Bun- 
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi- 
nanzen, dem Bundesministerium für Wirfschaft und 
Energie und dem Bundesminisferium für Umwelf, 
Naturschufz, Bau und Reakforsicherheif zum Erlass 
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der Rechtsverordnung für Amtshandlungen der Bun- 
desanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Zu- 
sammenhang mit der Anerkennung von Systemen o- 
der mit der Anerkennung und Überwachung einer un- 
abhängigen Kontrollstelle nach der Biomassestrom- 
N achhaltigkeitsverordnung ermächtigt. 

der Rechtsverordnung für Amfshandlungen der Bun- 
desanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Zu- 
sammenhang mit der Anerkennung von Systemen o- 
der mit der Anerkennung und Überwachung einer un- 
abhängigen Kontrollstelle nach der Biomassestrom- 
Nachhaltigkeitsverordnung ermächtigt. 

Teil? 

V erordnungsermächtigungen, Berichte, 
Übergangsbestimmungen 

Teil? 

Verordnungsermächtigungen, Berichte, Über- 
gangsbestimmungen 

Abschnitt 1 

V erordnungsermächtigungen 

Abschnitt 1 

V erordnungsermächtigungen 

Verordnungsermächtigung zur Ausschreibung 
der Förderung für Freiflächenanlagen 

§88 

Verordnungsermächtigung zur Ausschreibung 
der Förderung für Freiflächenanlagen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich des § 53 Regelungen vor- 
zusehen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich des § 55 Regelungen vor- 
zusehen 

1. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, 
insbesondere 

1. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, 
insbesondere 

a) zur kalendeijährlich insgesamt auszuschrei- 
benden zu installierenden Leistung in Mega- 
watt oder elektrischer Arbeit in Megawatt- 
stunden, 

a) unverändert 

b) zur Aufteilung der jährlichen Ausschreibungs- 
menge in Teilmengen und zu der Bestimmung 
von Mindest- und Maximalgrößen von Teillo- 
sen, 

b) unverändert 

c) zur Festlegung von Mindest- und Flöchstbeträ- 
gen für die finanzielle Förderung für elektri- 
sche Arbeit oder für die Bereitstellung instal- 
lierter Leistung, 

c) unverändert. 

d) zu der Preisbildung, der Anzahl der Bieterrun- 
den und dem Ablauf der Ausschreibungen, 

d) unverändert 

e) abweichend von § 49 oder §53 Absatz 2 Num- 
mer 2 Flächen zu bestimmen, auf denen Anla- 
gen errichtet werden können, 

2. zu weiteren Voraussetzungen nach § 53 Absatz 2 
Nummer 4, insbesondere 

a) die Anlagengröße zu begrenzen und abwei- 
chend von § 50 Absatz 1 und 2 die Zusammen- 
fassung von Anlagen zu regeln, 

b) Anforderangen zu stellen, die der Netz- oder 
Systemintegration der Anlagen dienen. 

e) abweichend von § 51 oder § 55 Absatz 2 Num- 
mer 2 Flächen zu bestimmen, auf denen Anla- 
gen errichtet werden können, 

2. zu weiteren Voraussetzungen nach § 55 Absatz 2 
Nummer 4, insbesondere 

a) die Anlagengröße zu begrenzen und abwei- 
chend von § 32 Absatz 1 und 2 die Zusam- 
menfassung von Anlagen zu regeln, 

b) unverändert 
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c) abweichende Regelungen zu den §§ 19 bis 57 
und 53 Absatz 2 Nummer 2 zu treffen, 

3. zu den Anforderangen für die Teilnahme an den 
Ausschreibungen, insbesondere 

a) Mindestanforderungen an die Eignung der 
Teilnehmer zu stellen, 

b) Anforderungen an den Planungs- und Geneh- 
migungsstand der Projekte zu stellen, 

c) Anforderungen zu der Art, der Form und dem 
Inhalt von Sicherheiten zu stellen, die von al- 
len Teilnehmern an Ausschreibungen oder nur 
im Fall der Zuschlagserteilung zu leisten sind, 
um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der 
Anlage sicherzustellen, und die entsprechen- 
den Regelungen zur teilweisen oder vollstän- 
digen Zurückzahlung dieser Sicherheiten, 

d) festzulegen, wie Teilnehmer an den Aus- 
schreibungen die Einhaltung der Anforderun- 
gen nach den Buchstaben a bis c nachweisen 
müssen, 

4. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zu- 
schlagserteilung im Rahmen einer Ausschreibung 
und zu den Kriterien für die Zuschlagserteilung, 

5. zu der Art, der Form und dem Inhalt der durch ei- 
nen Zuschlag vergebenen finanziellen Förderung, 
insbesondere zu regeln, dass 

a) die finanzielle Förderung für elektrische Ar- 
beit pro Kilowattstunde, für die Bereitstellung 
installierter Leistung in Euro pro Kilowatt o- 
der für eine Kombination beider Varianten 
auch abweichend von den Bestimmungen in 
den §§ 19 bis 57 zu zahlen ist, 

b) eine durch Zuschlag erteilte Förderberechti- 
gung unabhängig von Rechtsschutzverfahren 
Dritter gegen das Ausschreibungsverfahren o- 
der die Zuschlagserteilung bestehen bleibt, 

6. zu einem Aufwendungsersatz für die Erstellung 
von nicht bezuschlagten Geboten, 

7. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen 
sicherstellen sollen, insbesondere wenn eine An- 
lage nicht oder verspätet in Betrieb genommen 
worden ist oder nicht in einem ausreichendem 
Umfang betrieben wird, 

a) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen 
und deren Flöhe und die Voraussetzungen für 
die Zahlungspflicht zu regeln, 

b) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei 

abweichende Regelungen zu den §§ 19 bis 39 
und 55 Absatz 2 Nummer 2 zu treffen, 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. zu der Art, der Form und dem Inhalt der durch ei- 
nen Zuschlag vergebenen finanziellen Förderung, 
insbesondere zu regeln, dass 

a) die finanzielle Förderung für elektrische Ar- 
beit pro Kilowattstunde, für die Bereitstel- 
lung installierter Leistung in Euro pro Kilo- 
watt oder für eine Kombination beider Vari- 
anten auch abweichend von den Bestimmun- 
gen in den §§ 19 bis 39 zu zahlen ist, 

b) unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 
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künftigen Ausschreibungen zu regeln und 

c) die Möglichkeit vorzusehen, die im Rahmen 
der Ausschreibungen vergebenen Förderbe- 
rechtigungen nach Ablauf einer bestimmten 
Frist zu entziehen oder zu ändern und danach 
erneut zu vergeben, oder die Dauer oder Flöhe 
des Förderanspruchs nach Ablauf einer be- 
stimmten Frist zu ändern, 

8. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröf- 
fentlichungen der Bekanntmachung von Aus- 
schreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und 
der erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetrei- 
ber, 

9. zur Übertragbarkeit von Förderberechtigungen 
vor der Inbetriebnahme der Anlage und ihrer ver- 
bindlichen Zuordnung zu einer Anlage, insbeson- 
dere 

a) zu den zu beachtenden Frist- und Formerfor- 
demissen und Mitteilungspflichten, 

b) zu dem Kreis der berechtigten Personen und 
den an diese zu stellenden Anfordemngen, 

1 0. zu den nach den Nummern 1 bis 9 zu übermitteln- 
den Informationen und dem Schutz der in diesem 
Zusammenhang übermittelten personenbezoge- 
nen Daten. 

(2) Die Bundesregiemng wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich des § 53 und in Abwei- 
chung von dem in § 4 geregelten räumlichen Gel- 
tungsbereich dieses Gesetzes für Strom aus Freiflä- 
chenanlagen, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union errichtet worden sind, 

1 . zu regeln, dass ein Ansprach auf finanzielle För- 
derung nach diesem Gesetz besteht, wenn 

a) der Anlagenbetreiber über eine Förderbe- 
rechtigung verfügt, die im Rahmen einer 
Ausschreibung durch Zuschlag erteilt wor- 
den ist, 

b) ab der Inbetriebnahme der Anlage der ge- 
samte während der Förderdauer in der An- 
lage erzeugte Strom nicht selbst verbraucht 
wird, 

c) sichergestellt ist, dass die tatsächliche Aus- 
wirkung des in der Anlage erzeugten Stroms 
auf das deutsche Stromnetz oder auf den 
deutschen Strommarkt vergleichbar ist zu 
der Auswirkung, die der Strom bei einer Ein- 
speisung im Bundesgebiet hätte. 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


8. unverändert 


9. unverändert 


10. unverändert 


(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich des § 55 und in Abwei- 
chung von dem Geltungsbereich dieses Gesetzes für 
Strom aus Freiflächenanlagen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union errichtet wor- 
den sind, zur Umsetzung des § 2 Absatz 6 

1 . zu regeln, dass ein Anspruch auf finanzielle För- 
derung nach diesem Gesetz besteht, wenn 

a) unverändert 


b) unverändert 


c) unverändert 
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d) mit dem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in dem die Anlage errichtet werden 
soll, ein völkerrechtlicher Vertrag oder ein 
entsprechendes Verwaltungsabkommen ab- 
geschlossen worden ist, in dem die weiteren 
Voraussetzungen für den Anspruch auf die 
finanzielle Förderang, das Verfahren sowie 
der Inhalt und der Umfang der finanziellen 
Förderung mit dem Mitgliedstaat der Euro- 
päischen Union geregelt worden sind, und 
dieser völkerrechtliche Vertrag oder dieses 
Verwaltungsabkommen dem Prinzip der ge- 
genseitigen Kooperation bei der Förderung, 
dem Ausschluss der Doppelförderang sowie 
einer angemessenen Kosten- und Nutzenver- 
teilung zwischen Deutschland und dem an- 
deren Mitgliedstaat Rechnung trägt, 

e) die weiteren Voraussetzungen nach diesem 
Gesetz oder der Rechtsverordnung nach Ab- 
satz 1 mit Ausnahme der Voraussetzungen 
nach § 49 Absatz 1 erfüllt sind, soweit auf 
der Grundlage der Nummern 2 bis 5 keine 
abweichenden Regelungen in der Rechtsver- 
ordnung getroffen worden sind, 

2. entsprechende Regelungen nach Absatz 1 Num- 
mer 1 bis 10 zu treffen, insbesondere 

a) abweichend von der in § 32 und 33 Num- 
mer 3 geregelten Voraussetzung der tat- 
sächlichen Einspeisung in das Netz im 
Bundesgebiet Regelungen zu treffen, die 
sicherstellen, dass auch ohne eine Einspei- 
sung in dieses Netz die geförderte Strom- 
menge einen mit der Einspeisung im Bun- 
desgebiet vergleichbaren tatsächlichen Ef- 
fekt auf das deutsche Stromnetz oder auf 
den deutschen Strommarkt hat, sowie die 
Voraussetzungen und das Verfahren für 
den Nachweis, 

b) Regelungen zu dem betroffenen An- 
sprachsgegner, der zur Zahlung der finan- 
ziellen Förderung verpflichtet ist, die Er- 
stattung der entsprechenden Kosten und 
die Voraussetzungen des Anspruchs auf fi- 
nanzielle Förderung in Abweichung von 
den §§ 19, 25 und 24, vorzusehen, 

c) Regelungen zum Umfang der finanziellen 
Förderung und zur anteiligen finanziellen 
Förderung des erzeugten Stroms durch die- 
ses Gesetz und durch den anderen Mit- 
gliedstaat der Europäischen Union vorzu- 
sehen, 

3 ■ von § 6 Absatz 2,§ 53 Absatz 4, §§ 66 bis 68 und 


d) unverändert 


e) die weiteren Voraussetzungen nach diesem 
Gesetz oder der Rechtsverordnung nach Ab- 
satz 1 mit Ausnahme der Voraussetzungen 
nach § 51 Absatz 1 erfüllt sind, soweit auf 
der Grundlage der Nummern 2 bis 5 keine 
abweichenden Regelungen in der Rechtsver- 
ordnung getroffen worden sind, 

2. entsprechende Regelungen nach Absatz 1 Num- 
mer 1 bis 10 zu treffen, insbesondere 

a) abweichend von der in den §§ 19, 34, 35 
Nummer 3, den §§ 37 bis 39 geregelten 
Voraussetzung der tatsächlichen Einspei- 
sung in das Netz im Bundesgebiet Regelun- 
gen zu treffen, die sicherstellen, dass auch 
ohne eine Einspeisung in dieses Netz die 
geförderte Strommenge einen mit der Ein- 
speisung im Bundesgebiet vergleichbaren 
tatsächlichen Effekt auf das deutsche 
Stromnetz oder auf den deutschen Strom- 
markt hat, sowie die Voraussetzungen und 
das Verfahren für den Nachweis, 

b) Regelungen zu dem betroffenen An- 
sprachsgegner, der zur Zahlung der finan- 
ziellen Förderung verpflichtet ist, die Er- 
stattung der entsprechenden Kosten und 
die Voraussetzungen des Anspruchs auf fi- 
nanzielle Förderung in Abweichung von 
den §§ 19, 23 bis 26 vorzusehen, 

c) unverändert 


3. von § 6 Absatz 2, § 55 Absatz 4, von den §§ 70 
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§§ 71 bis 73 und § 90 abweichende Regelungen 
zu Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 
zu treffen, 

4. von den §§ 8 bis 18 abweichende Regelungen 
zur Netz- und Systemintegration zu treffen, 

5 . Regelungen vorzusehen, wie die Anlagen bei der 
Berechnung des Zielkorridors nach § 29 Ab- 
satz 1 zu berücksichtigen sind, 

6. von den §§ 54 bis 57 abweichende Regelungen 
zu den Kostentragungspflichten und dem bun- 
desweiten Ausgleich der Kosten der finanziellen 
Förderung der Anlagen zu treffen, 

7. von § 77 abweichende Regelungen zur Vermei- 
dung oder Beilegung von Streitigkeiten durch 
die Clearingstelle und von § 81 abweichende Re- 
gelungen zur Kompetenz der Bundesnetzagentur 
vorzusehen. 

(3) Zur Umsetzung des völkerrechtlichen Ver- 
trages oder des Verwaltungsabkommens nach Absatz 
2 Nummer 1 Buchstabe d wird die Bundesregierang 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim- 
mung des Bundesrates für Anlagenbetreiber von 
Freiflächenanlagen, die im Bundesgebiet errichtet 
worden sind und einen Anspruch auf finanzielle För- 
derung in einem Fördersystem eines anderen Mit- 
gliedstaates der Europäischen Union haben, 

1. abweichend von den §§ 19 bis 55 die Höhe der 
finanziellen Förderung oder den Wegfall des An- 
spruchs auf eine finanzielle Förderung nach die- 
sem Gesetz zu regeln, wenn ein Förderansprach 
aus einem anderen Mitgliedstaat besteht, 

2. abweichend von § 15 die Entschädigung zu re- 
geln. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich des § 53 

1 . abweichend von den Absätzen 1 und 2 und von 
§53 nicht die Bundesnetzagentur, sondern eine 
andere juristische Person des öffentlichen 
Rechts mit den Ausschreibungen zu betrauen o- 
der in entsprechendem Umfang eine juristische 
Person des Privatrechts zu beauftragen und 
hierzu Einzelheiten zu regeln, 

2. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter 
Berücksichtigung des Zwecks und Ziels nach § 

1 Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes zu den Ausschreibungen zu 
regeln einschließlich der konkreten Ausgestal- 


bis 72 und 75 bis 77 sowie von der Rechtsver- 
ordnung nach § 93 abweichende Regelungen zu 
Mitteilungs- und Veröffentlichungspfiichten zu 
treffen, 

4. unverändert 

5. Regelungen vorzusehen, wie die Anlagen bei der 
Berechnung des Zielkorridors nach § 31 Absatz 1 
zu berücksichtigen sind, 

6. von den §§ 56 bis 61 abweichende Regelungen zu 
den Kostentragungspflichten und dem bundeswei- 
ten Ausgleich der Kosten der finanziellen Förde- 
rung der Anlagen zu treffen, 

7. von § 81 abweichende Regelungen zur Vermei- 
dung oder Beilegung von Streitigkeiten durch die 
Clearingstelle und von § 85 abweichende Rege- 
lungen zur Kompetenz der Bundesnetzagentur 
vorzusehen. 

(3) Zur Umsetzung des völkerrechtlichen Ver- 
trages oder des Verwaltungsabkommens nach Absatz 
2 Nummer 1 Buchstabe d wird die Bundesregierung 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustim- 
mung des Bundesrates für Anlagenbetreiber von 
Freifiächenanlagen, die im Bundesgebiet errichtet 
worden sind und einen Anspruch auf finanzielle För- 
derung in einem Fördersystem eines anderen Mit- 
gliedstaates der Europäischen Union haben, 

1. abweichend von den §§ 19 bis 55 die Höhe der 
finanziellen Förderung oder den Wegfall des An- 
spruchs auf eine finanzielle Förderung nach die- 
sem Gesetz zu regeln, wenn ein Förderansprach 
aus einem anderen Mitgliedstaat besteht, 

2. unverändert 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich des § 55 

1 . abweichend von den Absätzen 1 und 2 und von 
§ 55 nicht die Bundesnetzagentur, sondern eine 
andere juristische Person des öffentlichen Rechts 
mit den Ausschreibungen zu betrauen oder in 
entsprechendem Umfang eine juristische Person 
des Privatrechts zu beauftragen und hierzu Ein- 
zelheiten zu regeln, 

2. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter 
Berücksichtigung des Zwecks und Ziels nach § 

1 Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes zu den Ausschreibungen zu 
regeln einschließlich der konkreten Ausgestal- 
tung der Regelungen nach Absatz 1 Nummer 1 
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tung der Regelungen nach § 85 Absatz 1 Num- 
mer 1 bis 10 und Absatz 2. 

bis 10 und Absatz 2. 

Verordnungsermächtigung zur Stromerzeugung 
aus Biomasse 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich der §§ 42 bis 44 zu regeln, 

1 . welche Stoffe als Biomasse gelten und 

2. welche technischen Verfahren zur Stromerzeu- 
gung angewandt werden dürfen. 

(2) Die Bundesregierang wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates im Anwendungsbereich des § 45 Absatz 6 
Nummer 2 Anforderungen an ein Massenbilanzsys- 
tem zur Rückverfolgung von aus einem Erdgasnetz 
entnommenem Gas zu regeln. 

§89 

Verordnungsermächtigung zur Stromerzeugung 
aus Biomasse 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra- 
tes im Anwendungsbereich der §§ 44 bis 46 zu re- 
geln, 

1. unverändert 

2. unverändert 

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates im Anwendungsbereich des § 47 Absatz 6 
Nummer 2 Anforderungen an ein Massenbilanzsys- 
tem zur Rückverfolgung von aus einem Erdgasnetz 
entnommenem Gas zu regeln. 

^57 

Verordnungsermächtigung zu Nachhaltigkeitsan- 
forderungen für Biomasse 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt- 
schaft und Energie und dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverord- 
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1 . zu regeln, dass der Anspruch auf die finanzielle 
Förderung für Strom aus fester, flüssiger oder 
gasförmiger Biomasse nur besteht, wenn die 
zur Stromerzeugung eingesetzte Biomasse fol- 
gende Anforderungen erfüllt: 

a) bestimmte ökologische und sonstige Anfor- 
derungen an einen nachhaltigen Anbau und 
an die durch den Anbau in Anspruch genom- 
menen Flächen, insbesondere zum Schutz 
natürlicher Lebensräume, von Grünland mit 
großer biologischer Vielfalt im Sinne der 
Richtlinie 2009/28/EG und von Flächen mit 
hohem Kohlenstoffbestand, 

b) bestimmte ökologische und soziale Anforde- 
rungen an eine nachhaltige Herstellung, 

c) ein bestimmtes Treibhausgas-Minderangs- 
potenzial, das bei der Stromerzeugung min- 
destens erreicht werden muss. 

§90 

unverändert 
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2. die Anforderungen nach Nummer 1 einschließ- 
lich der Vorgaben zur Ermittlung des Treib- 
hausgas-Minderangspotenzials nach Nummer 

1 Buchstabe c zu regeln, 

3. festzulegen, wie Anlagenbetreiber die Einhal- 
tung der Anforderangen nach den Nummern 1 
und 2 nachweisen müssen; dies schließt Rege- 
lungen ein 

a) zum Inhalt, zu der Form und der Gültigkeits- 
dauer dieser Nachweise einschließlich Rege- 
lungen zur Anerkennung von Nachweisen, 
die nach dem Recht der Europäischen Union 
oder eines anderen Staates als Nachweis 
über die Erfüllung von Anforderungen nach 
Nummer 1 anerkannt wurden, 

b) zur Einbeziehung von Systemen und unab- 
hängigen Kontrollstellen in die Nachweis- 
führang und 

c) zu den Anforderungen an die Anerkennung 
von Systemen und unabhängigen Kontroll- 
stellen sowie zu den Maßnahmen zu ihrer 
Überwachung einschließlich erforderlicher 
Auskunfts-, Einsichts-, Probenentnahme- 
und Weisungsrechte sowie des Rechts der 
zuständigen Behörde oder unabhängiger 
Kontrollstellen, während der Geschäfts- o- 
der Betriebszeit Grundstücke, Geschäfts-, 
Betriebs- und Lagerräume sowie Transport- 
mittel zu betreten, soweit dies für die Über- 
wachung oder Kontrolle erforderlich ist, 

4. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er- 
nährung mit Aufgaben zu betrauen, die die Ein- 
haltung der in der Rechtsverordnung nach den 
Nummern 1 bis 3 geregelten Anforderungen si- 
cherstellen, insbesondere mit der näheren Be- 
stimmung der in der Rechtsverordnung auf 
Grand der Nummern 1 und 2 geregelten Anfor- 
derungen sowie mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben nach Nummer 3. 


Verordnungsermächtigung zum Ausgleichsme- 
chanismus 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Wei- 
terentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmecha- 
nismus durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zu regeln, 

1. dass Vorgaben zur Vermarktung des nach die- 

§91 

Verordnungsermächtigung zum Ausgleichsme- 
chanismus 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Weiter- 
entwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanis- 
mus durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates zu regeln, 

1. unverändert 
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sem Gesetz geförderten Stroms gemacht wer- 
den können, einschließlich 

a) der Möglichkeit, die Vergütungszahlungen 
und Transaktionskosten durch finanzielle 
Anreize abzugelten oder Übertragungsnetz- 
betreiber an den Gewinnen und Verlusten 
bei der Vermarktung zu beteiligen, 

b) der Überwachung der Vermarktung, 

c) Anforderangen an die Vermarktung, Konto- 
führung und Ermittlung der EEG-Umlage 
einschließlich von Veröffentlichungs- und 
Transparenzpflichten, Fristen und Über- 
gangsregelungen für den finanziellen Aus- 
gleich, 

2. dass die Übertragungsnetzbetreiber berechtigt 
werden können, mit Anlagenbetreibem vertrag- 
liche Vereinbarungen zu treffen, die unter an- 
gemessener Berücksichtigung des Einspeise- 
vorrangs der Optimierung der Vermarktung des 
Stroms dienen; dies schließt die Berücksichti- 
gung der durch solche Vereinbarungen entste- 
henden Kosten im Rahmen des Ausgleichsme- 
chanismus ein, sofern sie volkswirtschaftlich 
angemessen sind. 


3 . dass die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet 
werden können, insbesondere für die Verrech- 
nung der Verkaufserlöse, der notwendigen 
Transaktionskosten und der Vergütungszahlun- 
gen ein gemeinsames transparentes EEG-Konto 
zu führen, 

4. dass die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet 
werden können, gemeinsam auf Grundlage der 
prognostizierten Strommengen aus emeuerba- 
ren Energien und Grubengas die voraussichtli- 
chen Kosten und Erlöse einschließlich einer Li- 
quiditätsreserve für das folgende Kalenderjahr 
und unter Verrechnung des Saldos des EEG- 
Kontos für das folgende Kalenderjahr eine bun- 
desweit einheitliche EEG-Umlage zu ermitteln 
und in nicht personenbezogener Form zu veröf- 
fentlichen, 

5. dass die Aufgaben der Übertragungsnetzbetrei- 
ber ganz oder teilweise auf Dritte übertragen 
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2. dass und unter welchen Voraussetzungen die 

Übertragungsnetzbetreiber berechtigt werden 

können, 

a) mit Anlagenbetreibem vertragliche Verein- 
barungen zu treffen, die unter angemessener 
Berücksichtigung des Einspeisevorrangs der 
Optimierung der Vermarktung des Stroms 
dienen; dies schließt die Berücksichtigung 
der durch solche Vereinbarungen entstehen- 
den Kosten im Rahmen des Ausgleichsme- 
chanismus ein, sofern sie volkswirtschaft- 
lich angemessen sind, 

b) Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2015 
in Betrieb genommen werden, bei andau- 
ernden negativen Preisen abzuregeln, 

3. unverändert 


4. unverändert 


5. unverändert 
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werden können, die im Rahmen eines Aus- 
schreibungs- oder anderen objektiven, transpa- 
renten und diskriminierungsfreien Verfahrens 
ermittelt worden sind; dies schließt Regelungen 
für das hierfür durchzufuhrende Verfahren ein- 
schließlich der Ausschreibung der von den 
Übertragungsnetzbetreibem im Rahmen des 
bundesweiten Ausgleichs erbrachten Dienst- 
leistungen oder der EEG-Strommengen sowie 
die Möglichkeit ein, die Aufgabenwahmeh- 
mung durch Dritte abweichend von jener durch 
die Übertragungsnetzbetreiber zu regeln, 

6. die erforderlichen Anpassungen an die Rege- 
lungen der Direktvermarktung sowie die erfor- 
derlichen Anpassungen der besonderen Aus- 
gleichsregelung für stromintensive Unterneh- 
men und Schienenbahnen, der Regelung zur 
nachträglichen Korrekturmöglichkeit, der Be- 
fugnisse der Bundesnetzagentur, der Übermitt- 
lungs- und Veröffentlichungspflichten sowie 
der EEG-Umlage an den weiterentwickelten 
Ausgleichsmechanismus. 

6. die erforderlichen Anpassungen an die Rege- 
lungen der Direktvermarktung sowie die erfor- 
derlichen Anpassungen der besonderen Aus- 
gleichsregelung für stromintensive Unterneh- 
men und Schienenbahnen, der Regelung zur 
nachträglichen Korrekturmöglichkeit, der Be- 
fugnisse der Bundesnetzagentur, der Ühermitt- 
lungs- und Veröffentlichungspflichten sowie 
der EEG-Umlage an den weiterentwickelten 
Ausgleichsmechanismus, 

7. dass im Fall des § 61 die EEG-Umlage für 
Strom aus Anlagen oder anderen Stromer- 
zeugungsanlagen abweichend von den §§ 60 
und 61 an den Netzbetreiber gezahlt werden 
muss, an dessen Netz die Anlage angeschlos- 
sen ist, und dieser Netzbetreiber die Zahlung 
an den Übertragungsnetzbetreiber weiter- 
gibt; dabei können Ansprüche auf Zahlung 
der EEG-Umlage auch abweichend von § 33 
Absatz 1 mit Ansprüchen auf eine finanzielle 
Förderung aufgerechnet werden, und es 
kann geregelt werden, 

a) wann Zahlungen auf die EEG-Umlage ge- 
leistet oder Abschläge gezahlt werden 
müssen und 

b) wie die Mitteilungs- und Veröffentli- 
chungspllichten auch abweichend von 
den §§ 70 bis 76 angepasst werden. 

Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnach- 
weisen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates 

1 . die Anforderungen zu regeln an 

a) die Ausstellung, Übertragung und Entwer- 
tung von Herkunftsnachweisen nach § 75 
Absatz 1, 

§92 

Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnach- 
weisen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates 

1 . die Anforderangen zu regeln an 

a) die Ausstellung, Übertragung und Entwer- 
tung von Herkunftsnachweisen nach § 79 
Absatz 1, 
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b) die Anerkennung, Übertragung und Entwer- 
tung von Herkunftsnachweisen, die vor der 
Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisre- 
gisters ausgestellt worden sind, sowie 

c) die Anerkennung von Herkunftsnachweisen 
nach § 75 Absatz 2, 

2. den Inhalt, die Form und die Gültigkeitsdauer 
der Herkunflsnachweise festzulegen, 

3. das Verfahren für die Ausstellung, Anerken- 
nung, Übertragung und Entwertung von Her- 
kunftsnachweisen zu regeln sowie festzulegen, 
wie Antragsteller dabei die Einhaltung der An- 
forderangen nach Nummer 1 nachweisen müs- 
sen, 

4. die Ausgestaltung des Herkunftsnachweisregis- 
ters nach § 75 Absatz 3 zu regeln sowie festzu- 
legen, welche Angaben an das Herkunftsnach- 
weisregister übermittelt werden müssen und 
wer zur Übermittlung verpflichtet ist; dies 
schließt Regelungen zum Schutz personenbe- 
zogener Daten ein, 

5. abweichend von § 75 Absatz 5 zu regeln, dass 
Herkunftsnachweise Finanzinstramente im 
Sinne des § 1 Absatz 1 1 des Kreditwesengeset- 
zes oder des § 2 Absatz 2b des Wertpapierhan- 
delsgesetzes sind, 

6. abweichend von § 74 im Rahmen der Strom- 
kennzeichnung die Ausweisung von Strom zu 
regeln, für den eine finanzielle Förderung nach 
§ 19 in Anspruch genommen wird; hierbei kann 
insbesondere abweichend von § 75 Absatz 1 
auch die Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
für diesen Strom an die Ühertragungsnetzbe- 
treiber geregelt werden, 

7. abweichend von § 75 Absatz 4 eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts mit den Aufga- 
ben nach § 75 Absatz 1 bis 3, insbesondere mit 
der Einrichtung und dem Betrieb des Her- 
kunftsnachweisregisters sowie mit der Ausstel- 
lung, Anerkennung, Übertragung oder Entwer- 
tung von Herkunftsnachweisen einschließlich 
der Vollstreckung der hierzu ergehenden Ver- 
waltungsakte zu betrauen oder in entsprechen- 
dem ümfang eine juristische Person des Privat- 
rechts zu beleihen und hierzu die Einzelheiten, 
einschließlich der Rechts- und Fachaufsicht 
durch das ümweltbundesamt, zu regeln. 


b) unverändert 


c) die Anerkennung von Herkunftsnachweisen 
nach § 79 Absatz 2, 

2. unverändert 

3. unverändert 


4. die Ausgestaltung des Herkunftsnachweisregis- 
ters nach § 79 Absatz 3 zu regeln sowie festzu- 
legen, welche Angaben an das Herkunftsnach- 
weisregister übermittelt werden müssen und 
wer zur Übermittlung verpflichtet ist; dies 
schließt Regelungen zum Schutz personenbe- 
zogener Daten ein, 

5. abweichend von § 79 Absatz 5 zu regeln, dass 
Herkunftsnachweise Finanzinstramente im 
Sinne des § 1 Absatz 1 1 des Kreditwesengeset- 
zes oder des § 2 Absatz 2b des Wertpapierhan- 
delsgesetzes sind, 

6. abweichend von § 78 im Rahmen der Strom- 
kennzeichnung die Ausweisung von Strom zu 
regeln, für den eine finanzielle Förderung nach 
§ 19 in Anspruch genommen wird; hierbei kann 
insbesondere abweichend von § 79 Absatz 1 
auch die Ausstellung von Herkunftsnachweisen 
für diesen Strom an die Ühertragungsnetzbe- 
treiber geregelt werden, 

7. abweichend von § 79 Absatz 4 eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts mit den Aufga- 
ben nach § 79 Absatz 1 bis 3, insbesondere mit 
der Einrichtung und dem Betrieb des Her- 
kunftsnachweisregisters sowie mit der Ausstel- 
lung, Anerkennung, Übertragung oder Entwer- 
tung von Herkunftsnachweisen einschließlich 
der Vollstreckung der hierzu ergehenden Ver- 
waltungsakte zu betrauen oder in entsprechen- 
dem ümfang eine juristische Person des Privat- 
rechts zu beleihen und hierzu die Einzelheiten, 
einschließlich der Rechts- und Fachaufsicht 
durch das ümweltbundesamt, zu regeln. 
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§90 

Verordnungsermächtigung zum Anlagenregister 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie wird ermächtigt, zur Ausgestaltung des Anlagen- 
registers nach § 6 durch Rechtsverordnung ohne Zu- 
stimmung des Bundesrates zu regeln: 

§93 

Verordnungsermächtigung zum Anlagenregister 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener- 
gie wird ermächtigt, zur Ausgestaltung des Anlagen- 
registers nach § 6 durch Rechtsverordnung ohne Zu- 
stimmung des Bundesrates zu regeln: 

1 . die Angaben nach § 6 Absatz 2 und weitere An- 
gaben, die an das Anlagenregister übermittelt 
werden müssen, einschließlich der Anforderun- 
gen an die Art, die Formate, den Umfang und 
die Aufbereitung; zu den weiteren Angaben 
zählen insbesondere Angaben über: 

a) die Inanspruchnahme einer finanziellen 
Förderung, 

b) die Eigenversorgung durch die Anlage, 

c) das Datum der Inbetriebnahme der Anlage, 

d) technische Eigenschaften der Anlage, 

e) das Netz, an das die Anlage angeschlossen 
ist. 

1 . die Angaben nach § 6 Absatz 2 und weitere An- 
gaben, die an das Anlagenregister übermittelt 
werden müssen, einschließlich der Anforderun- 
gen an die Art, die Formate, den Umfang und 
die Aufbereitung; zu den weiteren Angaben 
zählen insbesondere Angaben über: 

a) entfällt 

a) die Eigenversorgung durch die Anlage, 

b) das Datum der Inbetriebnahme der An- 
lage, 

e) technische Eigenschaften der Anlage, 

d) das Netz, an das die Anlage angeschlos- 
sen ist. 

2. wer die weiteren Angaben nach Nummer 1 
übermitteln muss, insbesondere ob Anlagenbe- 
treiber, Netzbetreiber, öffentliche Stellen oder 
sonstige Personen zur Übermittlung verpflich- 
tet sind, 

3. das Verfahren zur Registrierung der Anlagen 
einschließlich der Fristen sowie der Regelung, 
dass die Registrierung durch Anlagenbetreiber 
abweichend von § 6 Absatz 2 bei einem Dritten 
erfolgen muss, der zur Übermittlung an das An- 
lagenregister verpflichtet ist, 

4. die Überprüfüng der im Anlagenregister ge- 
speicherten Angaben einschließlich hierzu er- 
forderlicher Mitwirkungspflichten von Anla- 
genbetreibem und Netzbetreibem, 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. dass Wechsel der Veräußerungsformen abwei- 
chend von § 2 1 Absatz 1 dem Anlagenregister 
mitzuteilen sind, einschließlich der Fristen für 
die Datenübermittlung sowie Bestimmungen 
zu Format und Verfahren, die den Anforderun- 
gen nach § 21 Absatz 3 entsprechen. 

5. dass Wechsel der Veräußerangsformen abwei- 
chend von § 21 Absatz 1 dem Anlagenregister 
mitzuteilen sind, einschließlich der Fristen für 
die Datenübermittlung sowie Bestimmungen zu 
Format und Verfahren, 

6. dass die Angaben mit den Angaben des Her- 
kunftsnachweisregisters nach § 75 Absatz 3 o- 
der mit anderen Registern und Datensätzen ab- 
geglichen werden, die eingerichtet oder erstellt 

6. dass die Angaben mit den Angaben des Her- 
kunftsnachweisregisters nach § 79 Absatz 3 o- 
der mit anderen Registern und Datensätzen ab- 
geglichen werden, die eingerichtet oder erstellt 
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werden: 

werden: 

a) auf Grund dieses Gesetzes oder einer hierauf 
erlassenen Rechtsverordnung, 

a) unverändert 

b) auf Grund des Energiewirtschaftsgesetzes o- 
der einer hierauf erlassenen Rechtsverord- 
nung oder Festlegung oder 

b) unverändert 

c) auf Grund des Gesetzes gegen Wettbewerbs- 
beschränkungen oder einer hierauf erlasse- 
nen Rechtsverordnung oder Festlegung, 

c) unverändert 

soweit die für diese Register und Datensätze je- 
weils maßgeblichen Bestimmungen einem Ab- 
gleich nicht entgegenstehen. 

soweit die für diese Register und Datensätze je- 
weils maßgeblichen Bestimmungen einem Ab- 
gleich nicht entgegenstehen. 

7. dass Angaben der Anlagenbetreiber über ge- 
nehmigungsbedürftige Anlagen mit Daten der 
zuständigen Genehmigungsbehörde abgegli- 
chen werden. 

7. unverändert 

8 . welche registrierten Angaben im Internet veröf- 
fentlicht werden; hierbei ist unter angemesse- 
ner Berücksichtigung des Datenschutzes ein 
hohes Maß an Transparenz anzustreben; dies 
schließt ferner Bestimmungen nach § 25 Absatz 

2 über die erforderlichen Veröffentlichungen 
zur Überprüfung des Zubaus von Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus Biomasse, Wind- 
energieanlagen an Land und Anlagen zur Er- 
zeugung von Strom aus solarer Strahlungsener- 
gie sowie der nach den §§27 bis 29 jeweils gel- 
tenden anzulegenden Werte ein. 

8. welche registrierten Angaben im Internet veröf- 
fentlicht werden; hierbei ist unter angemesse- 
ner Berücksichtigung des Datenschutzes ein 
hohes Maß an Transparenz anzustreben; dies 
schließt ferner Bestimmungen nach § 26 Absatz 

2 über die erforderlichen Veröffentlichungen 
zur Überprüfung des Zubaus von Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus Biomasse, Wind- 
energieanlagen an Land und Anlagen zur Er- 
zeugung von Strom aus solarer Strahlungsener- 
gie sowie der nach den §§ 28, 29 und 31 jeweils 
geltenden anzulegenden Werte ein. 

9. die Pflicht der Netzbetreiber, die jeweilige Ist- 
Einspeisung von Anlagen, die im Anlagenre- 
gister registriert sind und die mit technischen 
Einrichtungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Num- 
mer 2 ausgestattet sind, abzurufen und diese 
Angaben an das Anlagenregister zu übermit- 
teln, einschließlich der Fristen sowie der Anfor- 
derungen an die Art, die Formate, den Umfang 
und die Aufbereitung der zu übermittelnden 
Daten, 

9. unverändert 

10. das Verhältnis zu den Übermittlungs- und Ver- 
öffentlichungspflichten nach den §§ 66 bis 69; 
hierbei kann insbesondere geregelt werden, in 
welchem Umfang Angaben, die in dem Anla- 
genregister erfasst und veröffentlicht werden, 
ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht 
mehr nach den §§ 66 bis 69 übermittelt und ver- 
öffentlicht werden müssen. 

10. das Verhältnis zu den Übermittlungs- und Ver- 
öffentlichungspflichten nach den §§ 70 bis 73; 
hierbei kann insbesondere geregelt werden, in 
welchem Umfang Angaben, die in dem Anla- 
genregister erfasst und veröffentlicht werden, 
ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht 
mehr nach den §§ 70 bis 73 übermittelt und ver- 
öffentlicht werden müssen. 
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11. Art und Umfang der Weitergabe der Angaben 
an 

a) Netzbetreiber zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz und dem Energiewirt- 
schaftsgesetz, 

b) öffentliche Stellen zur Erfüllung ihrer Auf- 
gaben im Zusammenhang mit dem Ausbau 
der emeuerbaren Energien, 

c) Dritte, soweit dies zur Erfüllung der Aufga- 
ben nach Buchstabe b erforderlich ist oder 
soweit ein berechtigtes Interesse an den An- 
gaben besteht, für das die Veröffentlichung 
nach Nummer 8 nicht ausreicht; Angaben 
nach § 6 Absatz 2 Nummer 1 dürfen nicht an 
Dritte weitergegeben werden, 

12. die Ermächtigung der Bundesnetzagentur, 
durch Festlegung nach § 29 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes zu regeln: 

a) weitere Angaben, die von Anlagenbetrei- 
bem oder Netzbetreibem zu übermitteln 
sind, soweit dies nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
erforderlich ist, 

b) dass abweichend von einer Rechtsverord- 
nung nach Nummer 1 bestimmte Angaben 
nicht mehr übermittelt werden müssen, so- 
weit diese nicht länger nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 erforderlich sind; hiervon ausgenom- 
men sind die Angaben nach § 6 Absatz 2, 

c) Art und Umfang eines erweiterten Zugangs 
zu Angaben im Anlagenregister für be- 
stimmte Personenkreise zur Verbesserang 
der Markt- und Netzintegration, 

11. unverändert 

12. unverändert 

13. Regelungen zum Schutz personenbezogener 
Daten im Zusammenhang mit den nach den 
Nummern 1 bis 1 1 zu übermittelnden Angaben, 
insbesondere Aufklärungs-, Auskunfts- und 
Löschungspflichten, 

13. unverändert 

14. die Überführung des Anlagenregisters nach § 6 
Absatz 4 in das Gesamtanlagenregister nach § 
53b des Energiewirtschaftsgesetzes einschließ- 
lich der erforderlichen Regelungen zur Übertra- 
gung der registrierten Angaben sowie zur 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 durch das Gesamtanlagenregister. 

14. unverändert 
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§94 

Verordnungsermächtigungen zur Besonderen 
Ausgleichsregelung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie wird ermächtigt, durch Rechtsverord- 
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. Vorgaben zu regeln zur Festlegung von Effi- 
zienzanforderungen, die bei der Berechnung 
des standardisierten Stromverbrauchs im 
Rahmen der Berechnung der Stromkosten- 
intensität nach § 64 Absatz 6 Nummer 3 an- 
zuwenden sind, insbesondere zur Festlegung 
von Stromeffizienzreferenzwerten, die dem 
Stand fortschrittlicher stromeffizienter Pro- 
duktionstechnologien entsprechen, oder von 
sonstigen Effizienzanforderungen, so dass 
nicht der tatsächliche Stromverbrauch, son- 
dern der standardisierte Stromverbrauch 
bei der Berechnung der Stromkosten ange- 
setzt werden kann; hierbei können 

a) Vorleistungen berücksichtigt werden, 
die von Unternehmen durch Investitio- 
nen in fortschrittliche Produktionstech- 
nologien getätigt wurden, oder 

b) Erkenntnisse aus den Auskünften über 
den Betrieb von Energie- oder Umwelt- 
managementsystemen oder über von al- 
ternativen Systemen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz durch die Unter- 
nehmen nach § 69 Satz 2 Nummer 1 und 

2 herangezogen werden, 

2. festzulegen, welche durchschnittlichen 
Strompreise nach § 64 Absatz 6 Nummer 3 
für die Berechnung der Stromkostenintensi- 
tät eines Unternehmens zugrunde gelegt 
werden müssen und wie diese Strompreise 
berechnet werden; hierbei können insbeson- 
dere 

a) Strompreise für verschiedene Gruppen 

von Unternehmen mit ähnlichem 
Stromverbrauch oder Stromver- 

brauchsmuster gebildet werden, die die 
Strommarktrealitäten abbUden, und 

b) verfügbare statistische Erfassungen von 
Strompreisen in der Industrie berück- 
sichtigt werden. 
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3. Branchen in die Anlage 4 anfzunehmen oder 
ans dieser heranszunehmen, sobald und so- 
weit dies für eine Angleichung an Beschlüsse 
der Europäischen Kommission erforderlich 
ist. 

§91 

Weitere Verordnungsermäehtigungen 

§95 

Weitere Verordnungsermächtigungen 

Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates zu regeln: 

Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates 

1. das Berechnungsverfahren für die Entschädi- 
gung nach § 15 Absatz 1, insbesondere ein pau- 
schaliertes Verfahren zur Ermittlung der je- 
weils entgangenen Einnahmen und ersparten 
Aufwendungen, sowie ein Nachweisverfahren 
für die Abrechnung im Einzelfall, 

1. das Berechnungsverfahren für die Entschädi- 
gung nach § 15 Absatz 1 zu regeln, insbeson- 
dere ein pauschaliertes Verfahren zur Ermitt- 
lung der jeweils entgangenen Einnahmen und 
ersparten Aufwendungen, sowie ein Nachweis- 
verfahren für die Abrechnung im Einzelfall, 

2. dass bei der Inansprachnahme der Einspeise- 
vergütung nach §36 

a) Anlagenbetreiber den Strom aus ihrer An- 
lage abweichend von § 19 Absatz 1 Num- 
mer 2 einem Dritten zur Verfügung stellen 
müssen, 

b) sich der Ansprach nach § 36 Absatz 1 gegen 
den Dritten richtet, dem der Strom nach 
Buchstabe a zur Verfügung gestellt wird, 

c) der Dritte nach den Buchstaben a und b im 
Rahmen eines Ausschreibungs- oder ande- 
ren objektiven, transparenten und diskrimi- 
nierangsffeien Verfahrens ermittelt wird und 
mit der Umsetzung des §36 betraut wird; 
hierbei können insbesondere die ausschrei- 
bende Behörde sowie Anforderungen an die 
Durchführung des Verfahrens, an den mit 
der Umsetzung des §36 beauftragten Drit- 
ten, an die Voraussetzungen, die Anlagen für 
die Inansprachnahme des § 36 erfüllen müs- 
sen, an die Bedingungen und Durchführung 
des § 36 und an die Höhe der finanziellen 
Förderung im Rahmen des §36 bestimmt 
werden. 

2. zu regeln, dass bei der Inansprachnahme der 

Einspeisevergütung nach § 38 

a) unverändert 

b) sich der Anspruch nach § 38 Absatz 1 gegen 
den Dritten richtet, dem der Strom nach 
Buchstabe a zur Verfügung gestellt wird, 

c) der Dritte nach den Buchstaben a und b im 
Rahmen eines Ausschreibungs- oder ande- 
ren objektiven, transparenten und diskrimi- 
nierangsfreien Verfahrens ermittelt wird 
und mit der Umsetzung des § 38 betraut 
wird; hierbei können insbesondere die aus- 
schreibende Behörde sowie Anforderungen 
an die Durchführung des Verfahrens, an 
den mit der Umsetzung des § 38 beauftrag- 
ten Dritten, an die Voraussetzungen, die 
Anlagen für die Inansprachnahme des § 38 
erfüllen müssen, an die Bedingungen und 
Durchführung des § 38 und an die Höhe der 
finanziellen Förderung im Rahmen des § 38 
bestimmt werden. 

3. für die Berechnung der Marktprämie nach An- 
lage 1 Nummer 1 .2 zu diesem Gesetz für Strom 
aus Anlagen, die nach dem am 31. Juli 2014 
geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 

3. für die Berechnung der Marktprämie nach An- 
lage 1 Nummer 1 .2 zu diesem Gesetz für Strom 
aus Anlagen, die nach dem am 31. Juli 2014 
geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 
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1. August 2014 in Betrieb genommen worden 
sind, die Höhe der Erhöhung des jeweils anzu- 
legenden Wertes „AW“ abweichend von § 96 
Absatz 1 Nummer 8 für Strom, der nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes direkt vermarktet 
wird, auch aus Anlagen, die bereits vor dem In- 
krafttreten dieses Gesetzes erstmals die Markt- 
prämie in Anspruch genommen haben; hierbei 
können verschiedene Werte für verschiedene 
Energieträger oder für Vermarktungen auf ver- 
schiedenen Märkten oder auch negative Werte 
festgesetzt werden. 

1. August 2014 in Betrieb genommen worden 
sind, die Höhe der Erhöhung des jeweils anzu- 
legenden Wertes „AW“ abweichend von § 100 
Absatz 1 Nummer 8 zu regeln für Strom, der 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes direkt 
vermarktet wird, auch aus Anlagen, die bereits 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmals 
die Marktprämie in Anspruch genommen ha- 
ben; hierbei können verschiedene Werte für 
verschiedene Energieträger oder für Vermark- 
tungen auf verschiedenen Märkten oder auch 
negative Werte festgesetzt werden. 

4. ergänzend zu Anlage 2 Bestimmungen zur Er- 
mittlung und Anwendung des Referenzertrags, 

4. 

ergänzend zu Anlage 2 Bestimmungen zur Er- 
mittlung und Anwendung des Referenzertrags 

zu regeln. 

5. Anforderungen an Windenergieanlagen zur 
Verbesserung der Netzintegration (Sys- 
temdienstleistungen), insbesondere 

5. 

Anforderungen an Windenergieanlagen zur 
Verbesserung der Netzintegration (Sys- 
temdienstleistungen) zu regeln, insbesondere 

a) für Windenergieanlagen an Land Anforde- 
rungen 


a) unverändert 

aa) an das V erhalten der Anlagen im Feh- 
lerfall, 



bb) an die Spannungshaltung und Blind- 
leistungsbereitstellung, 



cc) an die Frequenzhaltung, 

dd) an das Nachweisverfahren, 

ee) an den V ersorgungswiederaufbau und 



ff) bei der Erweiterung bestehender 
Windparks und 



b) für Windenergieanlagen an Land, die be- 
reits vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb ge- 
nommen wurden, Anforderangen 


b) für Windenergieanlagen an Land, die be- 
reits vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb 
genommen wurden, Anforderungen 

aa) an das V erhalten der Anlagen im Feh- 

lerfall, 


aa) unverändert 

bb) an die Frequenzhaltung, 


bb) unverändert 

cc) an das Nachweisverfahren, 


cc) unverändert 

dd) an den V ersorgungswiederaufbau und 


dd) unverändert 

ee) bei der Nachrüstung von Altanlagen 
in bestehenden Windparks. 


ee) bei der Nachrüstung von Altanlagen 
in bestehenden Windparks, 


6. 

ein System zur Direktvermarktung von 
Strom aus erneuerbaren Energien an Letzt- 
verbraueher einzuführen, bei der dieser 
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Strom als „Strom aus erneuerbaren Ener- 
gien“ gekennzeiehnet werden kann, insbe- 
sondere zu regeln: 

a) Anforderungen, die von Anlagenbetrei- 
bern und Elektrizitätsversorgungsunter- 
nehmen erfüllt werden müssen, um an 
diesem System teilnehmen zu dürfen; 
dies umfasst insbesondere 

aa) Anforderungen an das Lieferport- 
folio der teilnehmenden Elektrizi- 
tätsversorgungsunternehmen zu 
Mindestanteilen an Strom aus An- 
lagen, die Strom aus Windenergie 
oder solarer Strahlungsenergie er- 
zeugen, 

bb) Pfliehten zu Investitionen in neue 
Anlagen aus erneuerbaren Ener- 
gien oder zu Einzahlungen in einen 
Fonds, aus dem Anlagen zur Erzeu- 
gung von Strom aus erneuerbaren 
Energien finanziert werden; 

diese Anforderungen können aueh 
Strommengen aus Ländern der Europä- 
isehen Union umfassen und als zusätzli- 
ehe Voraussetzung vorsehen, dass sieher- 
gestellt ist, dass die tatsäehliehe Auswir- 
kung des in der Anlage erzeugten Stroms 
auf das deutsehe Stromnetz oder auf den 
deutsehen Strommarkt vergleiehbar ist, 
mit der Auswirkung, die der Strom bei 
einer Einspeisung im Bundesgebiet hätte, 

b) Anforderungen an Zahlungen der teil- 
nehmenden Elektrizitätsversorgungsun- 
ternehmen an die Übertragungsnetzbe- 
treiber oder an Anlagenbetreiber als Vo- 
raussetzung der Teilnahme an diesem 
System, 

e) abweiehend von § 78 Regelungen im 
Rahmen der Stromkennzeiehnung, wo- 
naeh Strom, der naeh § 20 Absatz 1 
Nummer 1 direkt vermarktet wird, als 
„Strom aus erneuerbaren Energien“ ge- 
kennzeiehnet werden darf, 

d) abweiehend von § 79 die Ausstellung von 
Herkunftsnaehweisen für den in diesem 
System veräußerten Strom, 

e) das Verfahren zum Naehweis der Erfül- 
lung der Anforderungen naeh den Bueh- 
staben a bis d und, soweit erforderlieh. 
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Ergänzungen oder Abweiehungen zu den 
in diesem Gesetz bestimmten Verfah- 
rensregelungen, insbesondere zu Melde-, 
Kennzeiehnungs- und Veröffentli- 
ehungspfliehten der Elektrizitätsversor- 
gungsunternehmen und Übertragungs- 
netzbetreiber, 

f) Regelungen, naeh denen für Elektrizi- 
tätsversorgungsunternehmen keine oder 
eine verringerte Pflieht zur Zahlung der 
EEG-Umlage besteht, soweit sieh diese 
Unternehmen dureh Zahlung der dureh- 
sehnittliehen Kosten des Stroms aus er- 
neuerbaren Energien, deren Ausbau 
dureh dieses Gesetz gefördert wird, an 
der Finanzierung der naeh diesem Ge- 
setz förderungsfähigen Anlagen ange- 
messen beteiligen und die Höhe der 
EEG-Umlage für andere Elektrizitäts- 
versorgungsunternehmen dadureh nieht 
steigt, darunter aueh Regelungen, naeh 
denen die Elektrizitätsversorgungsun- 
ternehmen zu anderweitigen Zahlungen, 
etwa in einen Fonds, verpfliehtet werden 
können, 

g) ergänzende oder abweiehende Regelun- 
gen im Hinbliek auf Ausgleiehsansprü- 
ehe zwisehen Übertragungsnetzbetrei- 
bern sowie zwisehen Elektrizitätsversor- 
gungsunternehmen und Netzbetreibern, 
um eine angemessene Kostentragung der 
an diesem System teilnehmenden Elekt- 
rizitätsversorgungsunternehmen sieher- 
zustellen; 

hierbei ist aueh zu berüeksiehtigen, dass 
dureh die Einführung dieses Systems eine 
unbegrenzte Pflieht zur finanziellen Förde- 
rung für Strom aus erneuerbaren Energien, 
der außerhalb des Bundesgebiets erzeugt 
worden ist, nieht begründet werden darf. 

^92 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Rechtsverordnungen auf Grund der 
§§ 86, 88 und 89 bedürfen der Zustimmung des Bun- 
destages. 

(2) Wenn Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
der Zustimmung des Bundestages bedürfen, kann 
diese Zustimmung davon abhängig gemacht werden, 

§96 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Rechtsverordnungen auf Grund der 
§§ 89, 91 und 92 bedürfen der Zustimmung des Bun- 
destages. 

(2) Wenn Rechtsverordnungen nach Absatz 1 
der Zustimmung des Bundestages bedürfen, kann 
diese Zustimmung davon abhängig gemacht werden. 
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dass dessen Änderungswünsche übernommen wer- 
den. Übernimmt der Verordnungsgeber die Änderan- 
gen, ist eine erneute Beschlussfassung durch den 
Bundestag nicht erforderlich. Hat sich der Bundestag 
nach Ablauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang 
der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt im 
Fall der §§ 86 und 88 seine Zustimmung zu der un- 
veränderten Rechtsverordnung als erteilt. 

dass dessen Änderangswünsche übernommen wer- 
den. Übernimmt der Verordnungsgeber die Änderun- 
gen, ist eine erneute Beschlussfassung durch den 
Bundestag nicht erforderlich. Hat sich der Bundestag 
nach Ablauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang 
der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt im 
Fall der §§ 89 und 91 seine Zustimmung zu der un- 
veränderten Rechtsverordnung als erteilt. 

(3) Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechts- 
verordnungen auf Grand der §§ 88 bis 90 können 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates und im Fall der §§ 88 und 89 mit Zustim- 
mung des Bundestages auf eine Bundesoberbehörde 
übertragen werden. Die Rechtsverordnungen, die auf 
dieser Grundlage von der Bundesoberbehörde erlas- 
sen werden, bedürfen nicht der Zustimmung des Bun- 
desrates oder des Bundestages. 

(3) Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechts- 
verordnungen auf Grand der §§ 91 bis 93 können 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun- 
desrates und im Fall der §§ 91 und 92 mit Zustim- 
mung des Bundestages auf eine Bundesoberbehörde 
übertragen werden. Die Rechtsverordnungen, die auf 
dieser Grundlage von der Bundesoberbehörde erlas- 
sen werden, bedürfen nicht der Zustimmung des Bun- 
desrates oder des Bundestages. 

Abschnitt 2 

Berichte 

Abschnitt 2 
unverändert 

Erfahrungsbericht 

§97 

unverändert 

Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und 
legt dem Bundestag bis zum 3 1 . Dezember 2018 und 
dann alle vier Jahre einen Erfahrungsbericht vor. Die 
Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle und das Umweltbundesamt un- 
terstützen die Bundesregierung bei der Erstellung des 
Erfahrungsberichts. 


§94 

Monitoringbericht 

§98 

Monitoringbericht 

(1) Die Bundesregierung berichtet dem Bundes- 
tag bis zum 31. Dezember 2014 und dann jährlich 
über 

(1) Die Bundesregierung berichtet dem Bundes- 
tag bis zum 31. Dezember 2014 und dann jährlich 
über 

1 . den Stand des Ausbaus der emeuerbaren Ener- 
gien und die Erreichung der Ziele nach § 1 Ab- 
satz 2, 

1. unverändert 

2. die Erfüllung der Grundsätze nach § 2, 

2. unverändert 

3. den Stand der Direktvermarktung von Strom 
aus emeuerbaren Energien, 

3. unverändert 

4. die Entwicklung der Eigenversorgung im Sinne 
des § 58 und 

5. die Herausforderungen, die sich aus den Num- 
mern 1 bis 4 ergeben. 

4. die Entwicklung der Eigenversorgung im Sinne 
des § 61 und 

5. unverändert 

(2) Die Bundesregierung legt rechtzeitig vor Er- 
reichung des in § 29 Absatz 6 Satz 1 bestimmten Ziels 

(2) Die Bundesregierung legt rechtzeitig vor Er- 
reichung des in § 31 Absatz 6 Satz 1 bestimmten 
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einen Vorschlag für eine Neugestaltung der bisheri- 
gen Regelung vor. 

Ziels einen Vorschlag für eine Neugestaltung der bis- 
herigen Regelung vor. 

(3) Die Bundesregierung überprüft § 61 Ab- 
satz 3 und 4 bis zum Jahr 2017 und legt rechtzeitig 
einen Vorschlag für eine Neugestaltung der bishe- 
rigen Regelung vor. 

^95 

Ausschreibungsbericht 

Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag 
spätestens bis zum 30. Juni 2016 über die Erfahrun- 
gen mit Ausschreibungen insbesondere nach § 53. 
Der Bericht enthält auch Handlungsempfehlungen 

1 . zur Ermittlung der finanziellen Förderang und 
ihrer Höhe durch Ausschreibungen im Hinblick 
auf § 2 Absatz 5 Satz 1 und 

2. zur Menge der für die Erreichung der Ziele 
nach § 1 Absatz 2 erforderlichen auszuschrei- 
benden Strommengen oder installierten Leistun- 
gen. 

§99 

Ausschreibungsbericht 

Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag 
spätestens bis zum 30. Juni 2016 über die Erfahrun- 
gen mit Ausschreibungen insbesondere nach § 55. 
Der Bericht enthält auch Handlungsempfehlungen 

1. unverändert 

2. unverändert 

Abschnitt 3 

Übergangsbestimmungen 

Abschnitt 3 

Übergangsbestimmungen 

§96 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§ 100 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

(1) Für Strom aus Anlagen und KWK- Anlagen, 
die nach dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetrieb- 
nahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Betrieb ge- 
nommen worden sind, sind die Bestimmungen dieses 
Gesetzes anzuwenden mit der Maßgabe, dass 

(1) Für Strom aus Anlagen und KWK- Anlagen, 
die nach dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetrieb- 
nahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Betrieb ge- 
nommen worden sind, sind die Bestimmungen dieses 
Gesetzes anzuwenden mit der Maßgabe, dass 

1 . statt § 5 Nummer 2 1 § 3 Nummer 5 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung anzuwenden ist. 

1. unverändert 

2. statt § 9 Absatz 3 und 7 § 6 Absatz 3 und 6 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der am 

31. Juli 2014 geltenden Fassung anzuwenden 
ist. 

2. unverändert 

3 . §24 Absatz 1 Nummer 1 für Betreiber von An- 
lagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie, die nach dem 31. Dezem- 
ber 2011 in Betrieb genommen worden sind, 
anzuwenden ist, solange der Anlagenbetreiber 
die Anlage nicht nach § 17 Absatz 12 Nummer 

1 Buchstabe a des Emeuerbare-Energien-Ge- 

3. § 25 mit folgenden Maßgaben anzuwenden 

ist: 

a) an die Stelle des anzulegenden Wertes 
nach § 23 Absatz 1 Satz 2 tritt der Ver- 
gütungsanspruch des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die jewei- 
lige Anlage maßgeblichen Fassung und 
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setzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fas- 
sung als geförderte Anlage im Sinne des § 20a 
Absatz 5 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung re- 
gistriert und den Standort und die installierte 
Leistung der Anlage nicht an die Bundesnetz- 
agentur mittels der von ihr bereitgestellten 
Formularvorgaben übermittelt hat. 

b) für Betreiber von Anlagen zur Erzeu- 
gung von Strom aus solarer Strahlungs- 
energie, die naeh dem 31. Dezember 
2011 in Betrieb genommen worden sind, 
ist Absatz 1 Satz 1 anzuwenden, solange 
der Anlagenbetreiber die Anlage nicht 
nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe 
a des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung als 
geförderte Anlage im Sinne des § 20a Ab- 
satz 5 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
registriert und den Standort und die instal- 
lierte Leistung der Anlage nicht an die 
Bundesnetzagentur mittels der von ihr be- 
reitgestellten Formularvorgaben übermit- 
telt hat; 

4. statt der 25 bis 29 , des § 38 Absatz 1, der 
§§ 39 bis 49 , 51 und 53 , § 67 Nummer 2 die 
§§20 bis 20b, 23 bis 33, 46 Nummer 2 sowie 
die Anlagen 1 und 2 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 gelten- 
den Fassung anzuwenden sind; abweichend 
hiervon ist § 45 Absatz 7 ausschließlich für 
Anlagen entsprechend anzuwenden, die nach 
dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnah- 
mebegriff nach dem 3 1 . Dezember 2011 in Be- 
trieb genommen worden sind. 

4. statt der §§ 26 bis 31, des § 40 Absatz 1, der 
§§ 41 bis 51, 53 und 55, § 71 Nummer 2 die 
§§20 bis 20b, 23 bis 33, 46 Nummer 2 sowie die 
Anlagen 1 und 2 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
anzuwenden sind; abweichend hiervon ist § 47 
Absatz 7 ausschließlich für Anlagen entspre- 
chend anzuwenden, die nach dem am 31. Juli 
2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff nach dem 
31. Dezember 2011 in Betrieb genommen wor- 
den sind. 

5. § 33 Nummer 2 ab dem 1. Januar 2015 anzuwen- 
den ist. 

5. § 35 Satz 1 Nummer 2 ab dem 1. April 2015 an- 
zuwenden ist. 

6. §35 entsprechend anzuwenden ist mit Aus- 
nahme von §35 Absatz 2 und 3 zweiter Halbsatz, 

6. § 37 entsprechend anzuwenden ist mit Aus- 

nahme von § 37 Absatz 2 und 3 zweiter Halbsatz, 

7. für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Wasserkraft, die vor dem 1. Januar 2009 in 
Betrieb genommen worden sind, anstelle des 
§ 38 Absatz 2 § 23 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetz in der am 31. Juli 2014 geltenden Fas- 
sung anzuwenden ist, wenn die Maßnahme nach 
§ 23 Absatz 2 Satz 1 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetz in der am 31. Juli 2014 geltenden Fas- 
sung vor dem 1. August 2014 abgeschlossen 
worden ist. 

7. für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Wasserkraft, die vor dem 1. Januar 2009 in 
Betrieb genommen worden sind, anstelle des § 
40 Absatz 2 § 23 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setz in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
anzuwenden ist, wenn die Maßnahme nach § 23 
Absatz 2 Satz 1 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setz in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
vor dem 1. August 2014 abgeschlossen worden 
ist. 

8. Anlage 1 Nummer 1.2 mit der Maßgabe anzu- 
wenden ist, dass der jeweils anzulegende Wert 
„AW“ erhöht wird 

8. Anlage 1 Nummer 1.2 mit der Maßgabe anzu- 
wenden ist, dass der jeweils anzulegende Wert 
„AW“ erhöht wird 
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a) für vor dem 1. Januar 2015 erzeugten Strom 

aa) aus Windenergie und solarer Strahlungs- 
energie um 0,60 Cent pro Kilowatt- 
stunde, 

bb) aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, 
Grubengas, Biomasse und Geothermie 
um 0,25 Cent pro Kilowattstunde, 

b) für nach dem 31. Dezember 2014 erzeugten 
Strom 

aa) aus Windenergie und solarer Strahlungs- 
energie um 0,40 Cent pro Kilowattstunde 
oder 

bb) aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, 
Grubengas, Biomasse und Geothermie 
um 0,20 Cent pro Kilowattstunde, 

a) für vor dem 1. Januar 2015 erzeugten Strom 

aa) aus Windenergie und solarer Strahlungs- 
energie um 0,60 Cent pro Kilowattstunde, 

wenn die Anlage fernsteuerbar im 
Sinne des § 3 der Managementprämi- 
enverordnung vom 2. November 2012 
(BGBl. I S. 2278) ist, und im Übrigen 
um 0,45 Cent pro Kilowattstunde, 

bb) aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, 
Grubengas, Biomasse und Geothermie 
um 0,25 Cent pro Kilowattstunde, 

b) für nach dem 31. Dezember 2014 erzeugten 
Strom 

aa) aus Windenergie und solarer Strahlungs- 
energie um 0,40 Cent pro Kilowattstunde; 

abweichend von Halbsatz 1 wird der 
anzulegende Wert für Strom, der nach 
dem 31. Dezember 2014 und vor dem 1. 
April 2015 erzeugt wird, nur um 0,30 
Cent pro Kilowattstunde erhöht, wenn 
die Anlage nicht fernsteuerbar im 
Sinne des § 36 ist oder 

bb) aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, 
Grabengas, Biomasse und Geothermie 
um 0,20 Cent pro Kilowattstunde, 


9. § 66 Absatz 2 Nummer 1, Absatz 4, 5, 6, 11, 

18, 18a, 19 und 20 des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 gelten- 
den Fassung anzuwenden ist. 

9. für Strom aus Anlagen, die nach dem am 31. 

Dezember 2011 geltenden Inbetriebnahmebe- 
griff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genom- 
men worden sind, abweichend hiervon und un- 
beschadet der Nummern 5, 7 und 8 § 66 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Juli 
2014 geltenden Fassung mit folgenden Maßga- 
ben anzuwenden ist: 

10. für Strom aus Anlagen, die nach dem am 

3 1 . Dezember 2011 geltenden Inbetriebnahme- 
begriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb ge- 
nommen worden sind, abweichend hiervon und 
unbeschadet der Nummern 3, 5, 6, 7 und 8 § 66 
Absatz 1 Nummer 1 bis 13, Absatz 2, 3, 4, 14, 
17, 21 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 3 1 . Juli 2014 geltenden Fassung gilt, wo- 
bei die in § 66 Absatz 1 erster Halbsatz ange- 
ordnete allgemeine Anwendung der Bestim- 
mungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fas- 
sung nicht anzuwenden ist, sowie die folgen- 
den Maßgaben gelten: 

a) statt § 5 Nummer 21 ist § 3 Nummer 5 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2011 geltenden 
Fassung anzuwenden. 
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a) statt § 66 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 und 
2 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
sind die §§ 20, 21, 32 bis 34 und Anlage 1 
dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzu- 
wenden, dass abweichend von § 20 Absatz 
1 Nummer 3 und 4 die Einspeisevergütung 
nach den Bestimmungen des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die jeweilige 
Anlage maßgeblichen Fassung maßgeb- 
lich ist und dass bei der Berechnung der 
Marktprämie nach § 32 der anzulegende 
Wert die Höhe der Vergütung in Cent pro 
Kilowattstunde ist, die für den direkt ver- 
markteten Strom bei der konkreten Anlage 
im Fall einer Vergütung nach den Vergü- 
tungsbestimmungen des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die jeweilige 
Anlage maßgeblichen Fassung tatsächlich 
in Anspmch genommen werden könnte. § 
24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an 
die Stelle des anzulegenden Wertes naeh 
§ 23 Absatz 1 der Vergütungsansprueh des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der für 
die jeweilige Anlage maßgebliehen Fas- 
sung tritt, 

b) statt § 66 Absatz 1 Nummer 1 1 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung sind die §§50 und 
52 sowie Anlage 3 anzuwenden, 

c) § 66 Absatz 1 Nummer 14, Absatz 13 und 
13a des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung sind 
nieht anzuwenden, 

d) § 9 Absatz 4 ist anzuwenden und 

e) anstelle von § 21 Absatz 2 Satz 3 des Erneu- 
erbare-Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 
2008 (BGBl. IS. 2074) in der am 31. Dezem- 
ber 2011 geltenden Fassung ist § 22 Satz 2 
entsprechend anzuwenden. 


b) statt der §§ 26 bis 29, 40 Absatz 1, den 
§§ 41 bis 51, 53 und 55, 71 Nummer 2 
sind die §§ 20, 23 bis 33 und 66 sowie die 
Anlagen 1 bis 4 des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. Dezember 
2011 geltenden Fassung anzuwenden, 

e) statt § 66 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 und 
2 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
sind die §§ 20, 21, 34 bis 36 und Anlage 1 
zu diesem Gesetz mit der Maßgabe anzu- 
wenden, dass abweichend von § 20 Absatz 
1 Nummer 3 und 4 die Einspeisevergütung 
nach den Bestimmungen des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die jeweilige 
Anlage maßgeblichen Fassung maßgeb- 
lich ist und dass bei der Berechnung der 
Marktprämie nach § 34 der anzulegende 
Wert die Höhe der Vergütung in Cent pro 
Kilowattstunde ist, die für den direkt ver- 
markteten Strom bei der konkreten Anlage 
im Fall einer Vergütung nach den Vergü- 
tungsbestimmungen des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die jeweilige 
Anlage maßgeblichen Fassung tatsächlich 
in Anspmch genommen werden könnte. 


d) statt § 66 Absatz 1 Nummer 1 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Juli 2014 geltenden Fassung sind die §§ 
52, 54 sowie Anlage 3 anzuwenden, 

c) entfällt 


e) § 9 Absatz 4 ist entsprechend anzuwen- 
den. 

e) entfällt 
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(2) Für Strom aus Anlagen, die 

1 . nach dem am 3 1 . Juli 2014 geltenden Inbetrieb- 
nahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Be- 
trieb genommen worden sind und 

2. vor dem 1 . August 20 14 zu keinem Zeitpunkt 
Strom ausschließlich aus emeuerbaren Energien 
oder Grabengas erzeugt haben, 

ist § 5 Nummer 21 erster Halbsatz anzuwenden. 

(2) Für Strom aus Anlagen, die 

1. unverändert 

2. unverändert 

ist § 5 Nummer 2 1 erster Halbsatz anzuwenden. Ab- 
weichend von Satz 1 gilt für Anlagen nach Satz 1, 
die ansschließlich Biomethan einsetzen, der am 
31. Jnli 2014 geltende Inbetriebnahmebegriff, 
wenn das ab dem 1. August 2014 zur Stromerzeu- 
gung eingesetzte Biomethan ausschließlich aus 
Gasaufbereitungsanlagen stammt, 

1. die vor dem 23. Januar 2014 zum ersten Mal 
Biomethan in das Erdgasnetz eingespeist ha- 
ben oder 

2. die vor dem 31. Juli 2014 zum ersten Mal Bi- 
omethan in das Erdgasnetz eingespeist haben 
und nach dem Bundes-Immissionsschutzge- 
setz genehmigungsbedürftig sind oder für ih- 
ren Betrieb einer Zulassung nach einer ande- 
ren Bestimmung des Bundesrechts bedürfen 
und vor dem 23. Januar 2014 genehmigt oder 
zugelassen worden sind. 

Für den Anspruch auf finanzielle Förderung für 
Strom aus einer Anlage nach Satz 2 ist nachzu- 
weisen, dass vor ihrem erstmaligen Betrieb aus- 
schließlich mit Biomethan eine andere Anlage 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 
als endgültig stillgelegt registriert worden ist, die 

1. schon vor dem 1. August 2014 ausschließlich 
mit Biomethan betrieben wurde und 

2. mindestens dieselbe installierte Leistung hat 
wie die Anlage nach Satz 2. 

(3) Für Strom aus Anlagen, die nach dem 3 1 . Juli 
2014 und vor dem 1. Januar 2015 in Betrieb genom- 
men worden sind, ist Absatz 1 anzuwenden, wenn die 
Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
genehmigungsbedürftig sind oder für ihren Betrieb 
einer Zulassung nach einer anderen Bestimmung des 
Bundesrechts bedürfen und vor dem 23. Januar 2014 
genehmigt oder zugelassen worden sind. 

(3) unverändert 

(4) Für Strom aus Anlagen, die nach dem am 3 1 . 
Dezember 2011 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor 
dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 
sind, verringert sich für jeden Kalendermonat, in dem 

(4) Für Strom aus Anlagen, die nach dem am 3 1 . 
Dezember 2011 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor 
dem I. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 
sind, verringert sich für jeden Kalendermonat, in dem 
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Anlagenbetreiber ganz oder teilweise Verpflichtun- 
gen im Rahmen einer Nachrüstung zur Sicherung der 
Systemstabilität auf Grund einer Verordnung nach § 
12 Absatz 3 a und § 49 Absatz 4 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes nach Ablauf der in der Rechtsverord- 
nung oder der von den Netzbetreibem nach Maßgabe 
der Rechtsverordnung gesetzten Frist nicht nachge- 
kommen sind, 

1 . der Anspruch auf finanzielle Förderung für An- 
lagen, die mit einer technischen Einrichtung 
nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 
Nummer 2 ausgestattet sind, auf den Monats- 
marktwert oder 

2 . der in einem Kalenderj ahr entstandene Anspruch 
auf eine Einspeisevergütung für Anlagen, die 
nicht mit einer technischen Einrichtung nach § 9 
Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 
ausgestattet sind, um ein Zwölftel. 

Anlagenbetreiber ganz oder teilweise Verpflichtun- 
gen im Rahmen einer Nachrüstung zur Sicherung der 
Systemstabilität auf Grand einer Verordnung nach § 
12 Absatz 3a und § 49 Absatz 4 des Energiewirt- 
schaftsgesetzes nach Ablauf der in der Rechtsverord- 
nung oder der von den Netzbetreibem nach Maßgabe 
der Rechtsverordnung gesetzten Frist nicht nachge- 
kommen sind, 

1. der Anspruch auf die Marktprämie oder die 
Einspeisevergütung für Anlagen, die mit einer 
technischen Einrichtung nach § 9 Absatz 1 Num- 
mer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 ausgestattet sind, 
auf null oder 

2. unverändert 


(5) Nummer 3.1 Satz 2 der Anlage 1 ist nieht 
vor dem 1. Januar 2015 anzuwenden. 

^97 

Übergangsbestimmungen für Strom 
aus Biomasse 

§ 101 

Übergangsbestimmungen für Strom 
aus Biogas 

(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Biomasse, die nach dem am 31. Juli 2014 
geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. August 
2014 in Betrieb genommen worden sind, verringert 
sich ab dem 1. August 2014 der Vergütungsanspruch 
nach den Bestimmungen des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der für die Anlage jeweils anzuwenden- 
den Fassung für jede Kilo waff stunde Strom, um die 
in einem Kalenderjahr die vor dem 1. August 2014 
erreichte Höchstbemessungsleistung der Anlage 
überschritten wird, auf den Monatsmarktwert; für 
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb ge- 
nommen worden sind, verringert sich entsprechend 
der Vergütungsanspruch nach § 8 Absatz 1 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2004 
(BGBl. IS. 1918) in der am 31. Dezember 2008 gel- 
tenden Fassung nach Maßgabe des ersten Halbsatzes. 
Höchstbemessungsleistung im Sinne von Satz 1 ist 
die höchste Bemessungsleistung der Anlage in einem 
Kalenderjahr seit dem Zeitpunkt ihrer Inbetrieb- 
nahme. Im Fall von Anlagen im Sinne von Satz 1, die 
nach dem 31. Dezember 2011 in Betrieb genommen 
worden sind, wird abweichend von Satz 2 unwider- 
leglich vermutet, dass die Höchstbemessungsleistung 
der Anlage der um 10 Prozent verringerte Wert der 

(1) Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Biogas, die nach dem am 3 1 . Juli 2014 gel- 
tenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. August 
2014 in Betrieb genommen worden sind, verringert 
sich ab dem 1. August 2014 der Vergütungsansprach 
nach den Bestimmungen des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes in der für die Anlage jeweils anzuwenden- 
den Fassung für jede Kilowaffstunde Strom, um die 
in einem Kalendeijahr die vor dem 1. August 2014 
erreichte Höchstbemessungsleistung der Anlage 
überschritten wird, auf den Monatsmarktwert; für 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, die 
vor dem 1 . Januar 2009 in Betrieb genommen worden 
sind, verringert sich entsprechend der Vergütungsan- 
sprach nach § 8 Absatz 1 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. IS. 1918) in der 
am 3 1 . Dezember 2008 geltenden Fassung nach Maß- 
gabe des ersten Halbsatzes. Höchstbemessungsleis- 
tung im Sinne von Satz 1 ist die höchste Bemessungs- 
leistung der Anlage in einem Kalenderjahr seit dem 
Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme und vor dem 1. Ja- 
nuar 2014. Abweichend von Satz 2 gilt der um 5 
Prozent verringerte Wert der am 31. Juli 2014 in- 
stallierten Leistung der Anlage als Höchstbemes- 
sungsleistung, wenn der so ermittelte Wert höher 
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vor dem 1. August 2014 installierten Leistung der An- 
lage ist. 

als die tatsächliche Höchstbemessungsleistung 
nach Satz 2 ist. 

(2) Für Strom aus Anlagen, die nach dem am 3 1 . 
Dezember 2011 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor 
dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 
sind, 

1 . besteht der Anspruch auf Erhöhung des Bonus 

für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen 
nach §27 Absatz 4 Nummer 2 in Verbindung 
mit Anlage 2 Nummer VL2.c zu dem Emeuer- 
bare-Energien-Gesetz in der am 3 1 . Dezember 
2011 geltenden Fassung ab dem 1 . August 2014 
nur, wenn zur Stromerzeugung überwiegend 
Landschaftspflegematerial einschließlich 

Landschaftspflegegras im Sinne von Anlage 3 
Nummer 5 zur Biomasseverordnung in der am 

3 1 . Juli 2014 geltenden Fassung eingesetzt wer- 
den, 

2. ist § 45 Absatz 6 Nummer 2 anzuwenden bei 
Strom, der nach dem 3 1 . Juli 2014 erzeugt wor- 
den ist. 

(3) Für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 
2011 und vor dem 1. August 2014 in Betrieb genom- 
men worden sind, ist auch nach dem 3 1 . Juli 2014 die 
Biomasseverordnung in ihrer am 3 1 . Juli 2014 gelten- 
den Fassung anzuwenden. 

(2) Für Strom aus Anlagen, die nach dem am 3 1 . 
Dezember 2011 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor 
dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden 
sind, 

1 . besteht der Anspruch auf Erhöhung des Bonus 

für Strom aus nachwachsenden Rohstoffen 
nach § 28 Absatz 4 Nummer 2 in Verbindung 
mit Anlage 2 Nummer V1.2.C zu dem Emeuer- 
bare-Energien-Gesetz in der am 3 1 . Dezember 
2011 geltenden Fassung ab dem 1 . August 2014 
nur, wenn zur Stromerzeugung überwiegend 
Landschaftspflegematerial einschließlich 

Landschaftspflegegras im Sinne von Anlage 3 
Nummer 5 zur Biomasseverordnung in der am 

3 1 . Juli 2014 geltenden Fassung eingesetzt wer- 
den, 

2. ist § 47 Absatz 6 Nummer 2 anzuwenden für 
Strom, der nach dem 3 1 . Juli 2014 erzeugt wor- 
den ist. 

(3) unverändert 

§98 

Übergangsbestimmung zur Umstellung 
auf Aussehreibungen 

Nachdem die finanzielle Förderang im Sinne des 
§ 2 Absatz 5 auf Ausschreibungen umgestellt worden 
ist, besteht auch ohne eine im Rahmen einer Aus- 
schreibung erhaltene Förderberechtigung ein An- 
spruch nach § 19 Absatz 1 für Anlagenbetreiber von 

1. Windenergieanlagen auf See, die vor dem 1. Ja- 
nuar 2017 eine unbedingte Netzanschlusszusage 
oder eine Zuweisung von Anschlusskapazitäten 
nach § 17d Absatz 3 des Energiewirtschaftsge- 
setzes erhalten haben und vor dem 1. Januar 
202 1 in Betrieb genommen worden sind, oder 

§ 102 

Übergangsbestimmung zur Umstellung 
auf Ausschreibungen 

Nachdem die finanzielle Förderung im Sinne des 
§ 2 Absatz 5 auf Ausschreibungen umgestellt worden 
ist, besteht auch ohne eine im Rahmen einer Aus- 
schreibung erhaltene Förderberechtigung ein An- 
spruch nach § 19 Absatz 1 für Anlagenbetreiber von 

1. Windenergieanlagen auf See, die vor dem 1. Ja- 
nuar 2017 eine unbedingte Netzanbindungszu- 
sage oder Anschlusskapazitäten nach § 17d Ab- 
satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes erhalten 
haben und vor dem 1 . Januar 202 1 in Betrieb ge- 
nommen worden sind, 

2. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Ge- 
othermie, die vor dem 1. Januar 2017 erst- 
mals eine Zulassung nach § 51 Absatz 1 des 
Bundesberggesetzes für die Aufsuchung er- 
halten haben und vor dem 1. Januar 2021 in 
Betrieb genommen worden sind, oder 
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2. allen anderen Anlagen, die nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürf- 
tig sind oder für ihren Betrieb einer Zulassung 
nach einer anderen Bestimmung des Bundes- 
rechts bedürfen und vor dem 1. Januar 2017 ge- 
nehmigt oder zugelassen und vor dem 1. Januar 
2019 in Betrieb genommen worden sind; dies 
gilt nicht für die Betreiber von Freiflächenanla- 
gen. 

3. unverändert 


§ 103 

Übergangs- und Härtefallbestimmungen zur Be- 
sonderen Ausgleiehsregelung 

(1) Für Anträge für das Begrenzungsjahr 

2015 sind die §§ 63 bis 69 mit den folgenden Maß- 
gaben anzuwenden: 

1. § 64 Absatz 1 Nummer 3 ist für Unternehmen 
mit einem Stromverbraueh von unter 10 Gi- 
gawattstunden im letzten abgesehlossenen 
Gesehäftsjahr nieht anzuwenden, wenn das 
Unternehmen dem Bundesamt für Wirtsehaft 
und Ausfuhrkontrolle naehweist, dass es in- 
nerhalb der Antragsfrist nieht in der Lage 
war, eine gültige Beseheinigung naeh § 64 Ab- 
satz 3 Nummer 2 zu erlangen. 

2. § 64 Absatz 2 und 3 Nummer 1 ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des 
arithmetisehen Mittels der Bruttowertsehöp- 
fung der letzten drei abgesehlossenen Ge- 
sehäftsjahre aueh nur die Bruttowertsehöp- 
fung naeh § 64 Absatz 6 Nummer 3 des letzten 
abgesehlossenen Gesehäftsjahrs des Unter- 
nehmens zugrunde gelegt werden kann. 

3. § 64 Absatz 6 Nummer 1 letzter Halbsatz ist 
nieht anzuwenden. 

4. § 64 Absatz 6 Nummer 3 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Stromkostenintensität 
das Verhältnis der von dem Unternehmen in 
dem letzten abgesehlossenen Gesehäftsjahr 
zu tragenden tatsäehliehen Stromkosten ein- 
sehließlieh der Stromkosten für naeh § 61 um- 
lagepfliehtige selbst verbrauehte Strommen- 
gen zu der Bruttowertsehöpfung zu Faktor- 
kosten des Unternehmens naeh Nummer 2 ist; 
Stromkosten für naeh § 61 nieht umlage- 
pfliehtige selbst verbrauehte Strommengen 
können berüeksiehtigt werden, soweit diese 
im letzten abgesehlossenen Gesehäftsjahr 
dauerhaft von naeh § 60 Absatz 1 oder naeh § 
61 umlagepfliehtigen Strommengen abgelöst 
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wurden; die Beseheinigung naeh § 64 Absatz 

3 Nummer 1 Buehstabe e muss sämtliehe Be- 
standteile der vom Unternehmen getragenen 
Stromkosten enthalten. 

5. Abweiehend von § 66 Absatz 1 Satz 1 und 2 
kann ein Antrag einmalig bis zum 30. Septem- 
ber 2014 (materielle Aussehlussfrist) gestellt 
werden. 

6. Im Übrigen sind die §§ 63 bis 69 anzuwenden, 
es sei denn, dass Anträge für das Begren- 
zungsjahr 2015 bis zum Ablauf des 31. Juli 
2014 bestandskräftig entsehieden worden 
sind. 

(2) Für Anträge für das Begrenzungsjahr 
2016 sind die §§ 63 bis 69 mit den folgenden Maß- 
gaben anzuwenden: 

1. § 64 Absatz 2 und 3 Nummer 1 ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des 
arithmetisehen Mittels der Bruttowertsehöp- 
fung der letzten drei abgesehlossenen Ge- 
sehäftsjahre aueh das arithmetisehe Mittel 
der Bruttowertsehöpfung naeh § 64 Absatz 6 
Nummer 3 der letzten beiden abgesehlossenen 
Gesehäftsjahre des Unternehmens zugrunde 
gelegt werden kann. 

2. § 64 Absatz 6 Nummer 3 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Stromkostenintensität 
das Verhältnis der von dem Unternehmen in 
dem letzten abgesehlossenen Gesehäftsjahr 
zu tragenden tatsäehliehen Stromkosten ein- 
sehließlieh der Stromkosten für naeh § 61 um- 
lagepfliehtige selbst verbrauehte Strommen- 
gen zu der Bruttowertsehöpfung zu Faktor- 
kosten des Unternehmens naeh Nummer 1 ist; 
Stromkosten für naeh § 61 nieht umlage- 
pfliehtige selbst verbrauehte Strommengen 
können berüeksiehtigt werden, soweit diese 
im letzten abgesehlossenen Gesehäftsjahr 
dauerhaft von naeh § 60 Absatz 1 oder naeh § 
61 umlagepfliehtigen Strommengen abgelöst 
wurden; die Beseheinigung naeh § 64 Absatz 

3 Nummer 1 Buehstabe e muss sämtliehe Be- 
standteile der vom Unternehmen getragenen 
Stromkosten enthalten. 

3. Im Übrigen sind die §§ 63 bis 69 anzuwenden. 

(3) Für Unternehmen oder selbständige Un- 
ternehmensteils, die als Unternehmen des produ- 
zierenden Gewerbes naeh § 3 Nummer 14 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 
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2014 geltenden Fassung für das Begrenzungsjahr 
2014 über eine bestandskräftige Begrenzungsent- 
seheidung naeh den §§ 42 bis 44 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 gelten- 
den Fassung verfügen, begrenzt das Bundesamt 
für Wirtsehaft und Ausfuhrkontrolle die EEG- 
Umlage für die Jahre 2015 bis 2018 naeh den §§ 63 
bis 69 so, dass die EEG-Umlage für ein Unterneh- 
men in einem Begrenzungsjahr jeweils nieht mehr 
als das Doppelte des Betrags in Cent pro Kilowatt- 
stunde beträgt, der für den selbst verbrauehten 
Strom an den begrenzten Abnahmestellen des Un- 
ternehmens im jeweils dem Antragsjahr vorange- 
gangenen Gesehäftsjahr naeh Maßgabe des für 
dieses Jahr geltenden Begrenzungsbeseheides zu 
zahlen war. Satz 1 gilt entspreehend für Unterneh- 
men oder selbständige Unternehmensteile, die für 
das Begrenzungsjahr 2014 über eine bestands- 
kräftige Begrenzungsentseheidung verfügen und 
die Voraussetzungen naeh § 64 nieht erfüllen, weil 
sie einer Branehe naeh Liste 1 der Anlage 4 zuzu- 
ordnen sind, aber ihre Stromkostenintensität we- 
niger als 16 Prozent für das Begrenzungsjahr 2015 
oder weniger als 17 Prozent ab dem Begrenzungs- 
jahr 2016 beträgt, wenn und insoweit das Unter- 
nehmen oder der selbständige Unternehmensteil 
naehweist, dass seine Stromkostenintensität im 
Sinne des § 64 Absatz 6 Nummer 3 in Verbindung 
mit Absatz 1 und 2 dieses Paragrafen mindestens 
14 Prozent betragen hat; im Übrigen sind die §§ 
64, 66, 68 und 69 entspreehend anzuwenden. 

(4) Für Unternehmen oder selbständige Un- 
ternehmensteile, die 

1. als Unternehmen des produzierenden Gewer- 
bes naeh § 3 Nummer 14 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 gel- 
tenden Fassung für das Begrenzungsjahr 
2014 über eine bestandskräftige Begren- 
zungsentseheidung naeh den §§ 42 bis 44 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Juli 2014 geltenden Fassung verfügen und 

2. die Voraussetzungen naeh § 64 dieses Geset- 
zes nieht erfüllen, weil sie 

a) keiner Branehe naeh Anlage 4 zuzuord- 
nen sind oder 

b) einer Branehe naeh Liste 2 der Anlage 4 
zuzuordnen sind, aber ihre Stromkosten- 
intensität weniger als 20 Prozent beträgt, 

begrenzt das Bundesamt für Wirtsehaft und Aus- 
fuhrkontrolle auf Antrag die EEG-Umlage für 
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den Stromanteil über 1 Gigawattstnnde auf 20 
Prozent der naeh § 60 Absatz 1 ermittelten Um- 
lage, wenn und insoweit das Unternehmen oder 
der selbständige Unternehmensteil naehweist, 
dass seine Stromkostenintensität im Sinne des § 
64 Absatz 6 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 

1 und 2 dieses Paragrafen mindestens 14 Prozent 
betragen hat. Satz 1 ist aueh anzuwenden für selb- 
ständige Unternehmensteile, die abweiehend von 
Satz 1 Nummer 2 Buehstabe a bis e die Vorausset- 
zungen naeh § 64 dieses Gesetzes deshalb nieht er- 
füllen, weil das Unternehmen einer Branehe naeh 
Liste 2 der Anlage 4 zuzuordnen ist. Im Übrigen 
sind Absatz 3 und die §§ 64, 66, 68 und 69 entspre- 
ehend anzuwenden. 

(5) Für Sehienenbahnen, die noeh keine Be- 
grenzungsentseheidung für das Begrenzungsjahr 
2014 haben, sind die §§ 63 bis 69 für die Antrags- 
stellung auf Begrenzung für die zweite Jahres- 
hälfte des Jahres 2014 mit den Maßgaben anzu- 
wenden, dass 

1. die EEG-Umlage für die gesamte Strom- 
menge, die das Unternehmen unmittelbar für 
den Fährbetrieb im Sehienenbahnverkehr 
selbst verbraueht hat, auf 20 Prozent der naeh 
§ 37 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Ge- 
setzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fas- 
sung ermittelten EEG-Umlage für das Jahr 
2014 begrenzt wird, 

2. der Antrag naeh § 63 in Verbindung mit § 65 
einsehließlieh der Beseheinigungen naeh § 64 
Absatz 3 Nummer 1 Buehstabe e bis zum 
30. September 2014 zu stellen ist (materielle 
Aussehlussfrist) und 

3. die Entseheidung rüekwirkend zum 1. Juli 
2014 mit einer Geltungsdauer bis zum 31. De- 
zember 2014 wirksam wird. 

(6) Die Übertragungsnetzbetreiber haben ge- 
gen Elektrizitätsversorgungsunternehmen für die 
außerhalb der Regelverantwortung eines Übertra- 
gungsnetzbetreibers eigens für die Versorgung 
von Sehienenbahnen erzeugten, unmittelbar in 
das Bahnstromnetz eingespeisten und unmittelbar 
für den Fährbetrieb im Sehienenverkehr ver- 
brauehten Strommengen (Bahnkraftwerksstrom) 
für die Jahre 2009 bis 2013 nur Ansprueh auf Zah- 
lung einer EEG-Umlage von 0,05 Cent pro Kilo- 
wattstunde. Die Ansprüehe werden wie folgt fäl- 
lig: 

1. für Bahnkraftwerksstrom, der in den Jahren 
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2009 bis 2011 verbraucht worden ist, zum 31. 
August 2014, 

2. für Bahnkraftwerksstrom, der im Jahr 2012 
verbraucht worden ist, zum 31. Januar 2015 
und 

3. für Bahnkraftwerksstrom, der im Jahr 2013 
verbraucht worden ist, zum 31. Oktober 2015. 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen müssen ih- 
rem Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich die 
Endabrechnungen für die Jahre 2009 bis 2013 für 
den Bahnkraftwerksstrom vorlegen; § 75 ist ent- 
sprechend anzuwenden. Elektrizitätsversor- 
gungsunternehmen können für Bahnkraftwerks- 
strom, den sie vor dem 1. Januar 2009 geliefert 
haben, die Abnahme und Vergütung nach § 37 
Absatz 1 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fas- 
sung und nach § 14 Absatz 3 Satz 1 des Erneuer- 
bare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2008 
geltenden Fassung verweigern. 

§99 

Weitere Übergangsbestimmungen 

§ 104 

Weitere Übergangsbestimmungen 

(1) Für Anlagen und KWK- Anlagen, die vor 
dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden 
sind und mit einer technischen Einrichtung nach § 6 
Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 Buchstabe a 
des am 31. Juli 2014 geltenden Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes ausstatten mussten, ist § 9 Absatz 1 
Satz 2 ab dem 1 . Januar 2009 rückwirkend anzuwen- 
den. Ausgenommen hiervon sind Fälle, in denen vor 
dem 9. April 2014 ein Rechtsstreit zwischen Anla- 
genbetreiber und Netzbetreiber anhängig oder rechts- 
kräftig entschieden worden ist. 

(1) unverändert 

(2) § 39 Absatz 1 und 2 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fas- 
sung ist auf Strom, den Elektrizitätsversorgungsun- 
temehmen nach dem 3 1 . Dezember 2013 und vor dem 
1. August 2014 an ihre gesamten Letztverbraucher 
geliefert haben, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
abweichend von § 39 Absatz 1 Nummer 1 des Emeu- 
erbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Juli 2014 gel- 
tenden Fassung dieser Strom die dort genannten An- 
forderungen in dem Zeitraum nach dem 3 1 . Dezem- 
ber 2013 und vor dem 1. August 2014 sowie zugleich 
jeweils in mindestens vier Monaten dieses Zeitraums 
erfüllt, wobei § 39 Absatz 1 Nummer 1 zweiter Halb- 
satz des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der am 

(2) unverändert 
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31. Juli 2014 geltenden Fassung nicht anzuwenden 
ist. 


(3) Für Anträge auf Begrenzung der EEG-Um- 
lage für das Jahr 2015, über die bis zum Ablauf des 
31. Juli 2014 noch nicht bestandskräftig entschieden 
wurde, sind die §§ 60 bis 65 mit Ausnahme des § 61 
Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 5 Satz 2 anzuwenden. 
Statt § 61 Absatz 1 Nummer 2 ist § 41 Absatz 1 Num- 
mer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 
31. Juli 2014 geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Für Eigenversorgungsanlagen, die vor 
dem 1. August 2014 aussehließlieh Strom mit 
Giehtgas, Konvertergas oder Kokereigas (Kuppel- 
gase) erzeugt haben, das bei der Stahlerzeugung 
entstanden ist, ist § 61 Absatz 7 nieht anzuwenden 
und die Strommengen dürfen, soweit sie unter die 
Ausnahmen naeh § 61 Absatz 2 bis 4 fallen, rüek- 
wirkend zum 1. Januar 2014 jährlieh bilanziert 
werden. Erdgas ist in dem Umfang als Kuppelgas 
anzusehen, in dem es zur Anfahr-, Zünd- und 
Stützfeuerung erforderlieh ist. 

(4) Für Schienenbahnen, die noch keine Begren- 
zungsentscheidung für das Begrenzungsjahr 2014 ha- 
ben, sind die §§60 bis 65 für die Antragsstellung auf 
Begrenzung für die zweite Jahreshälfte des Jahres 
2014 mit den Maßgaben anzuwenden, dass 

1 . die EEG-Umlage für die gesamte Strommenge, 
die das Unternehmen unmittelbar für den Fähr- 
betrieb im Schienenbahnverkehr selbst ver- 
braucht hat, auf 20 Prozent der nach § 37 Absatz 

2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 
31. Juli 2014 geltenden Fassung ermittelten 
EEG-Umlage für das Jahr 2014 begrenzt wird, 

2. der Antrag nach § 60 in Verbindung mit § 62 ein- 
schließlich der Bescheinigungen nach § 6 1 Ab- 
satz 3 Satz 1 und 3 bis zum 30. September 2014 
zu stellen ist (materielle Ausschlussffist) und 

3. die Entscheidung rückwirkend zum 1. Juli 2014 
mit einer Geltungsdauer bis zum 3 1 . Dezember 
2014 wirksam wird. 

(4) entfällt 

(5) Die Übertragungsnetzbetreiber haben gegen 
Elektrizitätsversorgungsuntemehmen für die außer- 
halb der Regelverantwortung eines Übertragungs- 
netzbetreibers eigens für die Versorgung von Schie- 
nenbahnen erzeugten, unmittelbar in das Bahnstrom- 
netz eingespeisten und unmittelbar für den Fährbe- 
trieb im Schienenverkehr verbrauchten Strommengen 
(Bahnkraftwerksstrom) für die Jahre 2009 bis 2013 
nur Ansprach auf Zahlung einer EEG-Umlage von 

0. 05 Cent pro Kilowattstunde. Die Ansprüche werden 
wie folgt fällig: 

1 . für Bahnkraftwerksstrom, der in den Jahren 

2009 bis 2011 verbraucht worden ist, zum 3 1 . 
August 2014, 

(5) entfällt 
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2. für Bahnkraftwerksstrom, der im Jahr 2012 ver- 
braucht worden ist, zum 31. Januar 2015 und 

3 . für Bahnkraftwerksstrom, der im Jahr 2013 ver- 
braucht worden ist, zum 31. Oktober 2015. 

Elektrizitätsversorgungsuntemehmen müssen ihrem 
Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich die Endab- 
rechnungen für die Jahre 2009 bis 2013 für den 
Bahnkraftwerksstrom vorlegen; § 50 ist entspre- 
chend anzuwenden. Elektrizitätsversorgungsunter- 
nehmen können für Bahnkraftwerksstrom, den sie 
vor dem 1 . Januar 2009 geliefert haben, die Ab- 
nahme und Vergütung nach § 37 Absatz 1 Satz 1 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . De- 
zember 2011 geltenden Fassung und nach § 14 Ab- 
satz 3 Satz 1 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 3 1. Juli 2008 geltenden Fassung verweigern. 


Anlage 1 

Höhe der Marktprämie 

(zu § 32) 

Anlage 1 
(zu § 34) 

Höhe der Marktprämie 

1. Bereehnung der Marktprämie 

1 . 1 . Im Sinne dieser Anlage ist: 

— „MP“ die Höhe der Marktprämie nach § 32 Ab- 
satz 2 in Cent pro Kilowattstunde, 

— „AW“ der anzulegende Wert nach den §§ 38 bis 
53 unter Berücksichtigung der §§17 bis 29 in 
Cent pro Kilowattstunde, 

— „MW“ der jeweilige Monatsmarktwert. 

1.2. Die Höhe der Marktprämie nach § 32 Absatz 2 
(„MP“) in Cent pro Kilowattstunde direkt ver- 
markteten und tatsächlich eingespeisten Stroms 
wird nach der folgenden Formel berechnet: 

MP = AW - MW 

Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner 

null, wird abweichend von Satz 1 der Wert „MP“ 

mit dem Wert null festgesetzt. 

1. Berechnung der Marktprämie 

1 . 1 . Im Sinne dieser Anlage ist: 

— „MP“ die Höhe der Marktprämie nach § 34 Ab- 
satz 2 in Cent pro Kilowattstunde, 

— „AW“ der anzulegende Wert nach den §§ 40 bis 
55 unter Berücksichtigung der §§ 19 bis 31 in 
Cent pro Kilowattstunde, 

— „MW“ der jeweilige Monatsmarktwert in Cent 
pro Kilowattstunde. 

1.2. Die Höhe der Marktprämie nach § 34 Absatz 2 
(„MP“) in Cent pro Kilowattstunde direkt ver- 
markteten und tatsächlich eingespeisten Stroms 
wird nach der folgenden Formel berechnet: 

MP = AW - MW 

Ergibt sich bei der Berechnung ein Wert kleiner null, 

wird abweichend von Satz 1 der Wert „MP“ mit dem 

Wert null festgesetzt. 

2. Berechnung des Monatsmarktwerts „MW“ 

2.1. Monatsmarktwert bei Strom aus Wasser- 
kraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Bio- 
masse und Geothermie nach den §§ 38 bis 46 

Als Wert „MW“ in Cent pro Kilowattstunde ist bei 

2. Berechnung des Monatsmarktwerts „MW“ 

2.1. Monatsmarktwert bei Strom aus Wasser- 
kraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Bio- 
masse und Geothermie nach den §§ 40 bis 48 

unverändert 
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direkt vermarktetem Strom aus Wasserkraft, Depo- 
niegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse und Geother- 
mie der Wert „MWepex“ anzulegen. Dabei ist 
„MWepex“ der tatsächliche Monatsmittelwert der 
Stundenkontrakte für die Preiszone Deutschland/Ös- 
terreich am Spotmarkt der Strombörse EP EX Spot 

SE in Paris in Cent pro Kilowattstunde. 

2.2. Monatsmarktwert bei Strom aus Windener- 
gie und solarer Strahlungsenergie naeh den 
§§^7bis 49 

2.2.1. Energieträgerspezifiseher Monatsmarkt- 
wert 

Als Wert „MW“ in Cent pro Kilowattstunde ist an- 
zulegen bei direkt vermarktetem Strom aus 

— Windenergieanlagen an Land der Wert 

,,AlWwind an Land , 

— Windenergieanlagen auf See der Wert „MW wind 

auf See UUd 

— Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie der Wert „MWsoiar“. 

2.2.2. Windenergie an Land 

„MW Wind an Land“ ist dcr tatsächliche Monatsmittel- 
wert des Marktwerts von Strom aus Windenergiean- 
lagen an Land am Spotmarkt der Strombörse EPEX 
Spot SE in Paris für die Preiszone Deutschland/Ös- 
terreich in Cent pro Kilowattstunde. Dieser Wert 
wird wie folgt berechnet: 

2.2.2. 1. Für jede Stunde eines Kalendermonats wird 
der durchschnittliche Wert der Stundenkon- 
trakte am Spotmarkt der Strombörse EPEX 

Spot SE in Paris für die Preiszone Deutsch- 
land/Österreich mit der Menge des in dieser 
Stunde nach der Online-Hochrechnung nach 
Nummer 3.1 erzeugten Stroms aus Windener- 
gieanlagen an Land multipliziert. 

2. 2. 2. 2. Die Ergebnisse für alle Stunden dieses Ka- 
lendermonats werden summiert. 

2.2.2. 3. Diese Summe wird dividiert durch die 

Menge des in dem gesamten Kalendermonat 
nach der Online-Hochrechnung nach Nummer 

3.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen 
an Land. 

2.2.3 Windenergie auf See 

„MW Wind auf See“ ist der tatsächliche Monatsmittel- 
wert des Marktwerts von Strom aus Windenergiean- 
lagen auf See am Spotmarkt der Strombörse EPEX 

2.2. Monatsmarktwert bei Strom aus Windener- 
gie und solarer Strahlungsenergie naeh den 
§§ 49 bis 51 

unverändert 
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Spot SE in Paris für die Preiszone Deutschland/Ös- 
terreich in Cent pro Kilowattstunde. Für die Berech- 
nung von „MWwindaufSee“ sind die Nummern 2.2.2. 1 
bis 2. 2. 2. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt 
des nach der Online -Hochrechnung nach Nummer 

3.1 erzeugten Stroms aus Windenergieanlagen an 
Land der nach der Online-Hochrechnung nach Num- 
mer 3.1 erzeugte Strom aus Windenergieanlagen auf 
See zugrande zu legen ist. 

2.2.4 Solare Strahlungsenergie 

„MWsoiar“ ist der tatsächliche Monatsmittelwert des 
Marktwerts von Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie am Spot- 
markt der Strombörse EPEX Spot SE in Paris für 
die Preiszone Deutschland/Österreich in Cent pro 
Kilowattstunde. Für die Berechnung von „MWsoiar“ 
sind die Nummern 2.2.2. 1 bis 2.2.23 mit der Maß- 
gabe anzuwenden, dass statt des nach der Online- 
Hochrechnung nach Nummer 3.1 erzeugten Stroms 
aus Windenergieanlagen an Land der nach der On- 
line-Hochrechnung nach Nummer 3.1 erzeugte 

Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie zugrunde zu legen ist. 


3. Veröffentlichung der Berechnung 

3.1. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen j ederzeit 
unverzüglich auf einer gemeinsamen Intemet- 
seite in einheitlichem Format die auf der Grand- 
lage einer repräsentativen Anzahl von gemesse- 
nen Referenzanlagen erstellte Online-Hochrech- 
nung der Menge des tatsächlich erzeugten 

Stroms aus Windenergieanlagen an Land, 
Windenergieanlagen auf See und Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs- 
energie in ihren Regelzonen in mindestens 
stündlicher Auflösung veröffentlichen. Für die 
Erstellung der Online-Hochrechnung sind Re- 
duzierungen der Einspeiseleistung der Anlage 
durch den Netzbetreiber oder im Rahmen der 
Direktvermarktung nicht zu berücksichtigen. 

3.2. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner 
für jeden Kalendermonat bis zum Ablauf des 
zehnten Werktags des Folgemonats auf einer 
gemeinsamen Intemetseite in einheitlichem 
Format und auf drei Stellen nach dem Komma 
gerundet folgende Daten in nicht personenbezo- 
gener Form veröffentlichen: 

a) den Wert der Stundenkontrakte am Spot- 
markt der Strombörse EPEX Spot SE in Pa- 

3. unverändert 
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ris für die Preiszone Deutschland/Öster- 
reich für jeden Kalendertag in stündlicher 
Auflösung, 

b) den Wert „MWepex“ nach Maßgabe der 
Nummer 2.1, 

c) den Wert „MW wind an Land“ nach Maßgabe 
der Nummer 2.2.2, 

d) den Wert „MW wind auf See“ nach Maßgabe 
der Nummer 2.2.3 und 

e) den Wert „MWsoiar“ nach Maßgabe der 
Nummer 2.2.4. 

3.3. Soweit die Daten nach Nummer 3.2 nicht bis 
zum Ablauf des zehnten Werktags des Folge- 
monats verfügbar sind, sind sie unverzüglich in 
nicht personenbezogener Form zu veröffentli- 
chen, sobald sie verfügbar sind. 


Anlage 2 

Referenzertrag 

(zu § 47 ) 

Anlage 2 
(zu § 49) 

Referenzertrag 

1. Eine Referenzanlage ist eine Windenergiean- 
lage eines bestimmten Typs, für die sich ent- 
sprechend ihrer von einer dazu berechtigten In- 
stitution vermessenen Leistungskennlinie an 
dem Referenzstandort ein Ertrag in Höhe des 
Referenzertrags errechnet. 

1. unverändert 

2. Der Referenzertrag ist die für jeden Typ einer 
Windenergieanlage einschließlich der jeweili- 
gen Nabenhöhe bestimmte Strommenge, die 
dieser Typ bei Errichtung an dem Referenz- 
standort rechnerisch auf Basis einer vermesse- 
nen Leistungskennlinie in fünf Betriebsjahren 
erbringen würde. Der Referenzertrag ist nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
zu ermitteln; die Einhaltung der allgemein aner- 
kannten Regeln der Technik wird vermutet, 
wenn die Verfahren, Grundlagen und Rechen- 
methoden verwendet worden sind, die enthalten 
sind in den Technischen Richtlinien für Wind- 
energieanlagen, Teil 5, in der zum Zeitpunkt der 
Ermittlung des Referenzertrags geltenden Fas- 
sung der FGW e. V. — Fördergesellschaft Wind- 
energie und andere Emeuerbare Energien 

2. unverändert 
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(FGW)^ 


3. Der Typ einer Windenergieanlage ist bestimmt 
durch die Typenbezeichnung, die Rotorkreisflä- 
che, die Nennleistung und die Nabenhöhe ge- 
mäß den Angaben des Herstellers. 

3. unverändert 

4. Der Referenzstandort ist ein Standort, der be- 
stimmt wird durch eine Rayleigh-Verteilung mit 
einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 
5,5 Metern je Sekunde in einer Höhe von 30 
Metern über dem Grund, einem logarithmischen 
Höhenprofil und einer Rauhigkeitslänge von 0, 1 
Metern. 

4. unverändert 

5. Die Leistungskennlinie ist der für jeden Typ ei- 
ner Windenergieanlage ermittelte Zusammen- 
hang zwischen Windgeschwindigkeit und Leis- 
tungsabgabe unabhängig von der Nabenhöhe. 

Die Leistungskennlinie ist nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln; 
die Einhaltung der allgemein anerkannten Re- 
geln der Technik wird vermutet, wenn die Ver- 
fahren, Grundlagen und Rechenmethoden ver- 
wendet worden sind, die enthalten sind in den 
Technischen Richtlinien für Windenergieanla- 
gen, Teil 2, der FGW e. V. - Fördergesellschaft 
Windenergie und andere Erneuerbare (FGWf 
in der zum Zeitpunkt der Ermittlung des Refe- 
renzertrags geltenden Fassung. Soweit die Leis- 
tungskennlinie nach einem vergleichbaren Ver- 
fahren vor dem 1. Januar 2000 ermittelt wurde, 
kann diese anstelle der nach Satz 2 ermittelten 
Leistungskennlinie herangezogen werden, so- 
weit im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach 
dem 3 1 . Dezember 200 1 nicht mehr mit der Er- 
richtung von Anlagen des Typs begonnen wird, 
für den sie gelten. 

5. Die Leistungskennlinie ist der für jeden Typ ei- 
ner Windenergieanlage ermittelte Zusammen- 
hang zwischen Windgeschwindigkeit und Leis- 
tungsabgabe unabhängig von der Nabenhöhe. 

Die Leistungskennlinie ist nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu ermitteln; 
die Einhaltung der allgemein anerkannten Re- 
geln der Technik wird vermutet, wenn die Ver- 
fahren, Grundlagen und Rechenmethoden ver- 
wendet worden sind, die enthalten sind in den 
Technischen Richtlinien für Windenergieanla- 
gen, Teil 2, der FGW* in der zum Zeitpunkt der 
Ermittlung des Referenzertrags geltenden Fas- 
sung. Soweit die Leistungskennlinie nach einem 
vergleichbaren Verfahren vor dem 1. Januar 

2000 ermittelt wurde, kann diese anstelle der 
nach Satz 2 ermittelten Leistungskennlinie her- 
angezogen werden, soweit im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes nach dem 3 1 . Dezember 200 1 
nicht mehr mit der Errichtung von Anlagen des 
Typs begonnen wird, für den sie gelten. 

6. Zur Vermessung der Leistungskennlinien nach 
Nummer 5 und zur Berechnung der Referenzer- 
träge von Anlagentypen am Referenzstandort 
nach Nummer 2 sind für die Zwecke dieses Ge- 
setzes die Institutionen berechtigt, die entspre- 
chend der technischen Richtlinie Allgemeine 

6. unverändert 


® Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Emeuerbare Energien, Ora- 
nienburger Straße 45, 10117 Berlin. 

^ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin. 

* Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGW e.V. - Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Ener- 
gien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin. 
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Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- 
und Kalibrierlaboratorien (DIN EN ISO/IEC 
17025), Ausgabe April 2000®, entsprechend von 
einer staatlich anerkannten oder unter Beteili- 
gung staatlicher Stellen evaluierten Akkreditie- 
rungsstelle akkreditiert sind. 


7. Bei der Anwendung des Referenzertrages zur 
Bestimmung des verlängerten Zeitraums der 
Anfangsvergütung ist die installierte Leistung 
zu berücksichtigen, höchstens jedoch diejenige 
Leistung, die die Anlage aus genehmigungs- 
rechtlichen Gründen nach dem Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetz maximal erbringen darf 
Temporäre Leistungsreduzierungen insbeson- 
dere auf Grund einer Regelung der Anlage 
nach § 14 sind zu berücksichtigen. 

7. unverändert 

Anlage 3 

Voraussetzungen und Höhe der 
Flexibilitätsprämie 

(zu § 52) 

Anlage 3 
(zu § 54) 

Voraussetzungen und Höhe der 
Flexibilitätsprämie 

I. Voraussetzungen der Flexibilitätsprämie 

1. unverändert 

1 . Anlagenbetreiber können die Flexibilitätsprä- 
mie verlangen, 

a) wenn für den gesamten in der Anlage er- 
zeugten Strom keine Einspeisevergütung in 
Anspruch genommen wird und für diesen 
Strom unbeschadet des § 27 Absatz 3 und 4, 
des § 27a Absatz 2 und des § 27c Absatz 3 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der 
am 31. Juli 2014 geltenden Fassung dem 
Grunde nach ein Vergütungsanspruch nach 
§ 19 in Verbindung mit § 96 Absatz 1 be- 
steht, der nicht nach § 24 in Verbindung mit 
§ 96 Absatz 1 verringert ist. 

1 . Anlagenbetreiber können die Flexibilitätsprä- 
mie verlangen, 

a ) wenn für den gesamten in der Anlage er- 
zeugten Strom keine Einspeisevergütung 
in Anspruch genommen wird und für die- 
sen Strom unbeschadet des §§ 27 Absatz 3 
und 4, des § 27a Absatz 2 und des § 27c 
Absatz 3 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fas- 
sung dem Grunde nach ein Vergütungsan- 
spruch nach § 19 in Verbindung mit § 100 
Absatz 1 besteht, der nicht nach § 25 in 
Verbindung mit § 100 Absatz 1 verringert 
ist. 

b) wenn die Bemessungsleistung der Anlage 
im Sinne der Nummer 1.2.1 mindestens das 
0,2fache der installierten Leistung der An- 
lage beträgt. 

b) unverändert 

c) wenn der Anlagenbetreiber die zur Regist- 
rierung der Inanspruchnahme der Flexibili- 
tätsprämie erforderlichen Angaben nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 90 
übermittelt hat und 

c) wenn der Anlagenbetreiber die zur Regist- 
rierung der Inanspruchnahme der Flexibili- 
tätsprämie erforderlichen Angaben nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 


’ Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin. 
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übermittelt hat und 

d) sobald ein Umweltgutachter mit einer Zulas- 
sung für den Bereich Elektrizitätserzeugung 
aus emeuerbaren Energien bescheinigt hat, 
dass die Anlage für den zum Ansprach auf 
die Flexibilitätsprämie erforderlichen be- 
darfsorientierten Betrieb nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik technisch 
geeignet ist. 

d) unverändert 

2. Die Höhe der Flexibilitätsprämie wird kalender- 
jährlich berechnet. Die Berechnung erfolgt für 
die jeweils zusätzlich bereitgestellte installierte 
Leistung nach Maßgabe der Nummer 11. Auf die 
zu erwartenden Zahlungen sind monatliche Ab- 
schläge in angemessenem Umfang zu leisten. 

2. unverändert 

3. Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber die 
erstmalige Inanspruchnahme der Flexibilitätsprä- 
mie vorab mitteilen. 

3. unverändert 

4. Die Flexibilitätsprämie ist für die Dauer von 
zehn Jahren zu zahlen. Beginn der Frist ist der 
erste Tag des zweiten auf die Meldung nach 
Nummer 1.3 folgenden Kalendermonats. 

4. unverändert 

5. Der Anspruch auf die Flexibilitätsprämie entfällt 
für zusätzliche installierte Leistung, die als Erhö- 
hung der installierten Leistung der Anlage nach 
dem 31. Juli 2014 nach Maßgabe der Rechtsver- 
ordnung nach § 90 an das Anlagenregister über- 
mittelt wird, ab dem ersten Tag des zweiten Ka- 
lendermonats, der auf den Kalendermonat folgt, 
in dem der von der Bundesnetzagentur nach 
Maßgabe des § 25 Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe b in Verbindung mit der Rechtsverordnung 
nach § 90 veröffentlichte aggregierte Zubau der 
zusätzlichen installierten Leistung durch Erhö- 
hungen der installierten Leistung nach dem 

31. Juli 2014 erstmals den Wert von 1 350 Me- 
gawatt übersteigt. 

5. Der Anspruch auf die Flexibilitätsprämie entfällt 
für zusätzliche installierte Leistung, die als Erhö- 
hung der installierten Leistung der Anlage nach 
dem 31. Juli 2014 nach Maßgabe der Rechtsver- 
ordnung nach § 93 übermittelt wird, ab dem ers- 
ten Tag des zweiten Kalendermonats, der auf 
den Kalendermonat folgt, in dem der von der 
Bundesnetzagentur nach Maßgabe des § 26 Ab- 
satz 2 Nummer 1 Buchstabe b in Verbindung mit 
der Rechtsverordnung nach § 93 veröffentlichte 
aggregierte Zubau der zusätzlichen installierten 
Leistung durch Erhöhungen der installierten 
Leistung nach dem 31. Juli 2014 erstmals den 
Wert von 1 350 Megawatt übersteigt. 

II. Höhe der Flexibilitätsprämie 

1. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Anlage ist 

,-PBem“ die Bemessungsleistung in Kilowatt; 
im ersten und im zehnten Kalenderjahr der 
Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie ist 
die Bemessungsleistung mit der Maßgabe zu 

II. Höhe der Flexibilitätsprämie 

1. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Anlage ist 

,J^Bem“ die Bemessungsleistung in Kilowatt; 
im ersten und im zehnten Kalenderjahr der 
Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie ist 
die Bemessungsleistung mit der Maßgabe zu 
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berechnen, dass nur die in den Kalendermo- 

berechnen, dass nur die in den Kalendermo- 

naten der Inanspruchnahme der Flexibilitäts- 

naten der Inansprachnahme der Flexibilitäts- 

prämie erzeugten Kilowattstunden und nur 

prämie erzeugten Kilowattstunden und nur 

die vollen Zeitstunden dieser Kalendermo- 

die vollen Zeitstunden dieser Kalendermo- 

nate zu berücksichtigen sind; dies gilt nur 

nate zu berücksichtigen sind; dies gilt nur 

für die Zwecke der Berechnung der Höhe 

für die Zwecke der Berechnung der Höhe 

der Flexibilitätsprämie, 

der Flexibilitätsprämie, 

„Pins“ die installierte Leistung in Kilowatt, 

„Pins“ die installierte Leistung in Kilowatt, 

„Pzusatz“ die zusätzlich bereitgestellte instal- 

„Pzusatz“ die zusätzlich bereitgestellte instal- 

lierte Leistung für die bedarfsorientierte Er- 

lierte Leistung für die bedarfsorientierte Er- 

Zeugung von Strom in Kilowatt und in dem 

Zeugung von Strom in Kilowatt und in dem 

jeweiligen Kalenderjahr, 

jeweiligen Kalenderjahr, 

,/Kor“ der Korrekturfaktor für die Auslastung 

,/Kor“ der Korrekturfaktor für die Auslastung 

der Anlage, 

der Anlage, 

„KK“ die Kapazitätskomponente für die Be- 

„FF‘ die Kapazitätskomponente für die Be- 

reitstellung der zusätzlich installierten Leis- 

reitstellung der zusätzlich installierten Leis- 

tung in Euro und Kilowatt, 

tung in Euro und Kilowatt, 

„FP“ die Flexibilitätsprämie nach § 52 in 

„FP“ die Flexibilitätsprämie nach § 54 in 

Cent pro Kilowattstunde. 

Cent pro Kilowattstunde. 

2. Berechnung 

2. Berechnung 

2.1. Die Höhe der Flexibilitätsprämie nach § 52 

2.1. Die Höhe der Flexibilitätsprämie nach § 54 

(„FP“) in Cent pro Kilowattstunde direkt 

(„FP“) in Cent pro Kilowattstunde direkt 

vermarkteten und tatsächlich eingespeisten 

vermarkteten und tatsächlich eingespeisten 

Stroms wird nach der folgenden Formel be- 

Stroms wird nach der folgenden Formel be- 

rechnet: 

rechnet: 

Cent 

Cent 

Pzusatz X KK X 1 00 ^ 

CD Euro 

Pzn^r XKKX 100 ^ 
cn Euro 



PBem^ 8760 h 

Pßem X 8760 h 

2.2. „Pzusatz“ wird nach der folgenden Formel be- 

2.2. unverändert 

rechnet: 


P Zusatz P inst (fKor X P Bern) 


Dabei beträgt ,fKor“ 


bei Biomethan: 1,6 und 


bei Biogas, das kein Biomethan ist: 1,1. 


Abweichend von Satz 1 wird der Wert ,J^zu- 


Satz“ festgesetzt 


mit dem Wert null, wenn die Bemessungs- 


leistung die 0,2fache installierte Leistung 


unterschreitet. 


mit dem 0,5fachen Wert der installierten 


Leistung „P,„s/‘, wenn die Berechnung 


ergibt, dass er größer als der 0,5fache Wert 


der installierten Leistung ist. 

2.3. unverändert 

2.3. „FF“ beträgt 130 Euro pro Kilowatt. 


Anlage 4 

Anlage 4 

Stromkosten- oder handelsintensive Bran- 

(zu den §§ 64, 103) 

eben 
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[ Die Bundesregierung wird die Regelung im wei- 
teren Verfahren nachtragen. ] 

Stromkosten- oder handelsintensive Bran- 
ehen 

Laufende 

Nummer 

Vß 

2008' 

Code 

WZ 2008 - Bezeichnung 
= anderweitig nicht genannt) 

Liste 

1 

Liste 

2 

1. 

510 

Steinkohlenbergbau 

X 


2. 

610 

GewinnungvonErdbl 


X 

3. 

620 

Gewinnungvon Erdgas 


X 

4. 

710 

Eisenerzbergbau 


X 

5. 

729 

Sonstiger NE-Metallerzbergbau 

X 


6. 

811 

GewinnungvonNaturwerksteinen und Natursteinen. 
Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer 

X 


7. 

812 

Gewinnung von Kies. Sand, TonundKaolin 


X 

8. 

891 

BergbauaufchetnischeundDün gern ittelm ineral e 

X 


9. 

893 

Gewinnungvon Salz 

X 


10. 

899 

GewinnungvonSteinenundErdena. n. g. 

X 


11. 

1011 

Schlachten (ohne SchlachtenvonGeflügel) 


X 

12. 

1012 

SchlachtenvonGeflügel 


X 

13. 

1013 

Fleischverarbeitung 


X 

14. 

1020 

Fischverarbeitung 


X 

15. 

1031 

Kartoffelverarbeitung 


X 

16. 

1032 

HerstellungvonFrucht-undGemüsesäflen 

X 


17. 

1039 

Sonst! ge VerarbeitungvonObstundGemüse 

X 


18. 

1041 

Herstellung vonOlenundFetten (ohne Margan ne U.J. 

Nahrungsfette) 

X 


19. 

1042 

MerstellungvonMargarineu. ä. Nahrungsfetten 


X 

20. 

1051 

Milchverarbeitung(ohneHerstellungvonSpeiseeis) 


X 

21. 

1061 

Mahl- und Schälmühlen 


X 

22. 

1062 

Herstellung von Stärke und Stärk eerzeugni SS en 

X 


23. 

1072 

Herstellung von Dauerbackwaren 


X 

24. 

1073 

Hersteliungvonleigwaren 


X 

25. 

1081 

HerstellungvonZucker 


X 

26. 

1082 

Herstellung von Sußwaren (ohne Dauerbackwaren) 


X 

27. 

1083 

Verarbeitung vonKatfee und Tee, Herstellungvon 

Kaffee-Ersatz 


X 

28. 

1084 

HerstellungvonWürzmittelnundSoßen 


X 

29. 

1085 

HerstellungvonFertiggerichten 


X 

30. 

1086 

Herstellungvonhomogemsiertenunddiateti sehen 

Nahnjngsmitteln 


X 

31. 

1089 

HerstellungvonsonstigenNahiungsmittelna. n. g. 


X 

32. 

1091 

HerstellungvonFuttermittelnfür Nutztiere 


X 

33. 

1092 

HerstellungvonFuttermittelnfürsonsti geliere 


X 

34. 

1101 

Herstellungvon Spirituosen 


X 

35 

1102 

Herstellung vonTraubenwein 


X 

36 

1103 

Herstellungvon Apfelwein und an derenFruchtwelnen 


X 

37. 

1104 

Herstellung von Wermutweinundsonstigen 

aromatisiertenWeinen 

X 


38 

1105 

Herstellungvon Bi er 


X 


^2008. Zu 
zu besehen Übel 

AmtiKher Hinwets: Klassifikation tletWinschatszwet^e Staisttschen Bundesamts. Aus; 
beziehen bem Statistischen Btindesami. Gustav-Sresemann-Rftg 1 1 . 65189 Wiesbaden; auc 
WWW destatisde 
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39 

1106 

HerstellungvonMalz 

X 


40. 

1107 

Herstellungvon Erfrischungsgetränken; Gewinnung 
natürlicher Mineralwässer 


X 

41. 

1200 

Tabakverarbeitung 


X 

42. 

1310 

Spinnstoffaufbereitung undSpinnerei 

X 


43 

1320 

Weberei 

X 


44. 

1391 

Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff 


X 

45. 

1392 

Hersteilungvonkontektiomerten I extilwaren(ohne 

Bekleidung) 


X 

46. 

1393 

HerstellungvonTep pichen 


X 

47. 

1394 

HerstellungvonSeiletwaren 

X 


46. 

1395 

Herstellungvon Vliesstoff und Erzeugnissen daraus 

(ohne Bekleidung) 

X 


49. 

1396 

HerstellungvontechnischenTextilien 


X 

50 

1399 

HerstellungvonsonstigenTextäwarena. n. g. 


X 

51. 

1411 

HerstellungvonLederbekleidung 

X 


52. 

1412 

Herstellungvon Arbeite- und Berufsbekleidung 


X 

53. 

1413 

HerstellungvonsonstigerOberbekleidung 


X 

54. 

1414 

Herstellungvon Wäsche 


X 

55. 

1419 

HerstellungvonsonstigerBekleidungund 

Bekleidungszubehöra. n. g. 


X 

56 

1420 

Herstellungvon Pelzwaren 


X 

57. 

1431 

Herstellungvon Strumpfwaren 


X 

58. 

1439 

Herstellungvonsonstiger Bekleidung aus gewirktem 
und gestricktem Stoff 


X 

59 

1511 

Herstellungvon Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung 
undFärbenvonFellen 


X 

60. 

1512 

Lederverarbeitung(ohne Herstellungvon 

Lederbekleidung) 


X 

61. 

1520 

Herstellungvon Schuhen 


X 

62 

1610 

Säge-, Hobel- und tlafeiraj5tM0iSD^ 

X 


63. 

1621 

Herstellung vonPurnier-. Sperrholz-. Holzfaser- und 

Holzspanplatten 

X 


64 

1622 

Herstellungvon Parketttafeln 


X 

65. 

1623 

HerstellungvonsonstigenKonstiuktionsteilen. 
Fertigbauteilen.AusbauelementenundFertigteilbauten 
aus Holz 


X 

66 

1624 

HersteilungvonVerpackungsmitteln,Lagerbehätern 
und Ladungsträgern aus Holz 


X 

67. 

1629 

Herstellung vonHolzwarena. n. g.. Kork-, Flecht- und 
Korbwaren (ohne Möbel) 


X 

68. 

1711 

HersteilungvonHolz-undZellstoff 

X 


69. 

1712 

Herstellungvon Papier, Kartonund Pappe 

X 


70. 

1721 

HerstellungvonWellpapierund-pappesowievon 
Verpackungsmitteln aus Papier,Kartonund Pappe 


X 

71. 

1722 

Herstellung vonHaushalts-, Hygiene- und 
Toilettenartikelnaus Zellstoff, Papierund Pappe 

X 


72. 

1723 

Herstel lun g von sch rerbwaren und Büro bedarf aus 

Papier, Karlon und Pappe 


X 

73. 

1724 

HerstellungvonTapeten 


X 
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74. 

1729 

HerstellungvonsonstigenWaren aus Papier, Karton 
und Pappe 


X 

75. 

1813 

Druck- und Medienvorstufe 


X 

76. 

1910 

Kokerei 


X 

77. 

1920 

Mineralölverarbeitung 

X 


78. 

2011 

Herstellungvon Industriegasen 

X 


79. 

2012 

Herstellung vonFarbstoffen und Pigmenten 

X 


80. 

2013 

Herstellungvonsonsti gen anorganischen Grundstoffen 

und Chemikalien 

X 


81. 

2014 

Herstellungvonsonstigenorganischenürundstotfen 

und Chemikalien 

X 


82. 

2015 

Herstellungvon Düngemitteln und 
Stickstoffverbindungen 

X 


83. 

2016 

HerstellungvonKunststoffeninPrimärformen 

X 


84. 

2017 

Herstellungvonsynthebschem Kautschukin 

Primärtormen 

X 


85. 

2020 

Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- 
Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln 


X 

86. 

2030 

Herstellungvon Anstrichmitteln, Druckfarben und 

Kitten 


X 

87. 

2041 

Herstellungvon Seiten, Wasch-, Heimgungs- und 

Poliermitleln 


X 

88. 

2042 

HerstellungvonKbrperpflegemitleln und Duftstoffen 


X 

89. 

2051 

Herstellungvon pyrotechnischen Erzeugnissen 


X 

90. 

2052 

Herstellung von Klebstoffen 


X 

91. 

2053 

Herstellungvon etherischen Oien 


X 

92. 

2059 

Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen 
a. n. g. 


X 

93. 

2060 

Herstellung von Chemiefasern 

X 


94. 

2110 

Herstellungvon pharmazeutischenGrundstoffen 

X 


95. 

2120 

Herstellung von pharmazeutischen Spezialääten und 
sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen 


X 

%. 

2211 

Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen 


X 

97. 

2219 

Herstellung vonsonstigenGummiwaren 


X 

98. 

2221 

Herstellungvon Platten, Folien, Schläuchen und 

Profilen aus Kunststoffen 

X 


99 

2222 

Herstellung von Verpackungsmittelnaus Kunststoffen 

X 


100. 

2223 

Herstellungvon Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen 


X 

101. 

2229 

Herstellung vonsonstigen Kunststoffwaren 


X 

102. 

2311 

Herstellung von Flachglas 

X 


103. 

2312 

Veredlungund Bearb^ltungvon Flachglas 

X 


104. 

2313 

Herstellung vonHohl glas 

X 


105. 

2314 

Herstellung vonGlasfasern und Waren daraus 

X 


106. 

2319 

Herstellung, Veredlungund Bearbeitungvon sonstigem 
GlaseinschießlichtechnischenGlaswaren 

X 


107. 

2320 

Herstellun g von teuertesten k eram ischen Werkstoffen 

und Waren 

X 


108. 

2331 

Herstellung vonkeramischen Wand- undBodenfliesen 
und -platten 

X 


109. 

2332 

HerstellungvonZiegelnundsonstiger Baukeramik 

X 
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110. 

2341 

HerstellungvonkeramischenHaus haltswaren und 
Ziergegenständen 


X 

111. 

2342 

Herstel lun g von San itärkeram ik 

X 


112. 

2343 

Herstellungvon Isolatoren und Isolierteilen aus 

Keramik 

X 


113. 

2344 

Herstellungvonkeramischen Erzeugnissen für 

sonstige technische Zwecke 


X 

114. 

2349 

Herstel lungvonsonstigenkeramis Chen Erzeugnissen 

X 


115. 

2351 

Herstel lungvonZem ent 

X 


116. 

2352 

Herstellungvon Kalk und gebranntem Gips 

X 


117. 

2362 

Herstel lun g von G i ps eizeugnissen für d en Bau 


X 

118. 

2365 

Herstel lun g von Fas erzem entwaren 


X 

119. 

2369 

Herstellungvonsonsti gen Erzeugnissen aus Beton, 
ZementundGipsa.n.g. 


X 

120. 

2370 

gg- und Verarbeitungvon Naturwerksteinen und 

Natursteinena. n. g. 


X 

121. 

2391 

Herstellungvon Schleifkörpern und Schleifmitteln auf 
Unterlage 


X 

122. 

2399 

Herstel lungvonsonstigen Erzeugnissen aus 
nichtmetal iS Chen Mineralien a. n. g. 

X 


123. 

2410 

Erzeugung von Roheisen. Stahl und Ferrolegierungen 

X 


124. 

2420 

Herstellungvon Stahlrohren. Rohrform-. 
Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstucken aus 
Stahl 

X 


125. 

2431 

Herstel lungvon Bl ankslahl 

X 


126. 

2432 

Herstel lunovon Kaltbandmit einer Br eitevonwenioer 
als 600 mm 

X 


127. 

2433 

HerstellungvonKaltprofilen 


X 

128. 

2434 

Herstel lungvonkaltgezogenem Draht 

X 


129. 

2441 

Erzeugung und erste BearbeitungvonEdelmetallen 

X 


130. 

2442 

Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium 

X 


131. 

2443 

Erzeugung und erste BearbeitungvonBI ei. Zink und 
Zinn 

X 


132. 

2444 

Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer 

X 


133. 

2445 

Erzeugung und erste BearbeitungvonsonstigenNE- 
Metallen 

X 


134. 

2446 

Aufbereitung von Kernbrennstoffen 

X 


135. 

2451 

Eisengießereien 

X 


136. 

2452 

Stahlgießereien 

X 


137. 

2453 

Leichtmetallgießereien 

X 


138. 

2454 

Buntmetallgießereien 

X 


139. 

2511 

Herstel lungvonMetallkonstruktionen 


X 

140. 

2512 

Herstel lungvonAus Bauelementen aus Metall 


X 

141. 

2521 

Herstel lungvon Heizkörpern und-kessemtur 

Zentralheizungen 


X 

142. 

2529 

Herstellungvon Sammelbehältern, Tanks u. a. 

Behältern aus Metall 


X 

143. 

2530 

HerstellungvonDampfkesseln(ohne 

Zentralheizungskessel) 


X 

144. 

2540 

Herstel lun g von W affen un d Mun ti on 


X 

145. 

2571 

Herstel lun g von Sch nei dwaren und Bestecken aus 


X 
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unedlen Metallen 



146. 

2572 

Herslellungvon Schlossemund Beschlagen aus 

unedlen Metallen 


X 

147. 

2573 

Herstellung von Werkzeugen 


X 

148. 

2591 

HerstellungvonFässeraTrommeln, Dosen, Eimernu. 
ä. Behältern aus Metall 


X 

149. 

2592 

HerstellungvonVerpackungenundVersrlilüssenaus 
Eisen, Stahl und NE-Metall 


X 

150. 

2593 

Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn 


X 

151. 

2594 

HerstellungvonSchraubenundNieten 


X 

152. 

2599 

HerstellungvonsonstIgenMetallwanen a, n, g. 


X 

153. 

2611 

Herstellung von elektronischen Bauelementen 

X 


154. 

2612 

Herstellung von bestückten Leiterplatten 


X 

155. 

2620 

Herstellungvon Datenverarbeitungsgeraten und 

peripherenGeräten 


X 

156. 

2630 

HerstellungvonGerätenundElnrlchtungender 

Telekommunikationstechnjk 


X 

157. 

2640 

HerstellungvonGerätenderUnterhalungselektronik 


X 

158. 

2651 

Herstellungvon Mess-, Kontroll-, Navigations-u. ä. 
Instrumenten und Vorrichtungen 


X 

159. 

2652 

Herstellungvon Uhren 


X 

160. 

2660 

Herstellungvon Bestrahkings- und 
Elektrotherapiegeräten und elektromedizinis Chen 
Geräten 


X 

161. 

2670 

Herstellungvonopbschenundfotografischen 

Instnim enten und G eräten 


X 

162. 

2680 

Herstellungvonmagnetischenundopb sehen 
Datenträgern 

X 


163. 

2711 

Herstellungvon Elektromotoren, Generatoren und 
Transfoimatonen 


X 

164. 

2712 

Herstellungvon Elektrizitatsverteilungs- und- 5 £t)gt~ 

SlOOSÖtHÖBSD 


X 

165. 

2720 

Herstellungvon Batterien undAkkumulatoren 

X 


166. 

2731 

HerstellungvonGlasfaserkabeln 


X 

167. 

2732 

Herstellungvonsonsti gen elektronischen und 
elektrischen Drähten und Kabeln 


X 

168. 

2733 

Herstellungvon elektrischem Instaiationsmatenal 


X 

169. 

2740 

HerstellungvonelektrischenLampenundLeuctäen 


X 

170. 

2751 

HerstellungvonelektrischenHaushaltsgeräten 


X 

171. 

2752 

Herstellungvon nicht elektrischenHaushaltsg eräten 


X 

172. 

2790 

HerstellungvonsonstigenelektnschenAusrustungen 

und Geräten a.n.g. 


X 

173. 

2811 

HerstellungvonVerbrennungsmotorenundTurbinen 
(ohne Motoren für Luft- und Straßenfahizeuge) 


X 

174. 

2812 

Herstellungvon hydraulischen und pneumatischen 
Komponenten undSystemen 


X 

175. 

2813 

Herstellungvon Pumpen und Kompressoren a. n. g. 


X 

176. 

2814 

Herstellungvon Armaturen a. n. g. 


X 

177. 

2815 

Herstellungvon Lagern, Getrieben, Zahnrädern und 
Antriebselem enten 


X 

178. 

2821 

HerstellungvonOfen undBrennern 


X 
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179. 

2822 

Herstellungvon Hebezeugen undFördermitteln 


X 

180. 

2823 

Herstel lungvon Buromaschi nen(ohne 

Datenv erarbeitungs gerate und p eri phere Geräte) 


X 

181. 

2824 

Herstellungvon handgetuhrten Werkzeugen mit 

Motorantheb 


X 

182. 

2825 

Herstellungvon kälte- und luttechnischen 
Erzeugnissen, nichtlür den Haushalt 


X 

183. 

2829 

Herstellungvonsonsli gen nicht 
wirtschatszweigspezif sehen Maschinen a.n.g. 


X 

184 

2830 

Herstellungvon land- undforstwirtschatlichen 
Maschinen 


X 

185. 

2841 

HersteUungvonWerkzeugmaschinenftrdie 

Metallbearbeitung 


X 

186 

2849 

Herstellungvonsonsli gen Werkzeugmaschinen 


X 

187. 

2891 

Herstellungvon Maschinen für die Metallerzeugung, 
von Walzwerkseinrichtungen undGießmaschinen 


X 

188. 

2892 

Herstellungvon Bergwerks-, Bau- und 

Baustoffmaschinen 


X 

189. 

2893 

Herstellungvon Maschinen für die Nahrungs- und 
GenussmiflelerzeugungunddieTabakverarbeitung 


X 

190. 

2894 

Herstellungvon Maschinen für dieTextil- und 
Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung 


X 

191. 

2895 

Herstellungvon Maschinen für die Papiererzeugung 
und-verarbeifung 


X 

192 

2896 

Herstellungvon Maschinen für die Verarbeitungvon 
Kunststoten und Kautschuk 


X 

193. 

2899 

Herstellungvon Maschinen für sonstige bestimmte 
Wirtschatszweige a. n. g. 


X 

194. 

2910 

HerstellungvonKratwagenundKratwagenmoloren 


X 

195. 

2920 

Herstellungvon Karosserien, Aufbauten und Anharv 

gern 


X 

196. 

2931 

Herstellung elektrischerund elektronischer 
Ausrüstungsgegenstände tir Kratwagen 


X 

197. 

2932 

HerstellungvonsonstigenTei len und sonstigem 
Zubehörfür Kratwagen 


X 

198. 

3011 

Schitbau (ohne Boots- und Yachtbau) 


X 

199. 

3012 

Boots- und;(9£l)Jfeäll 


X 

200 

3020 

Schienenfahrzeugbau 


X 

201 

3030 

Lut- und Raumfahrzeugbau 


X 

202. 

3040 

Herstellungvon militärischen Kamptahrzeugen 


X 

203. 

3091 

Herstellungvon Kraträdern 


X 

204. 

3092 

HerstellungvonFahrrädemsowievon 

Behin d eitenfahrzeug en 


X 

205. 

3099 

HerstellungvonsonstigenFahizeugena. n. g. 


X 

206 

3101 

Herstellungvon Büro- undLadenmbbeln 


X 

207. 

3102 

Herstellungvon Küchenmöbeln 


X 

208 

3103 

Herstellungvon Matratzen 


X 

209. 

3109 

Herstellungvonsonsti gen Möbeln 


X 

210. 

3211 

Herstellungvon Münzen 


X 



211. 

3212 

Herstellungvon Schmuck, Gold- und 
Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck) 


X 

212. 

3213 

Herstellungvon Fantasieschmuck 


X 

213. 

3220 

Herstellungvon Musikinstiumenten 


X 

214. 

3230 

Herstellungvon Sportgeräten 


X 

215. 

3240 

Herstellungvon Spielwaren 


X 

216. 

3250 

Herstellungvonmedizinischenundzahnmedizinischer 
Apparaten und Materialien 


X 

217. 

3291 

Herstellungvon Besen und Bürsten 


X 

218. 

3299 

HerstellungvonsonstigenErzeugnissena.n. g. 

X 


219. 

3832 

Rückgewi nnung s o rti erter Werkstote 

X 
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Artikel 2 

Artikel 2 

Änderung des Projekt-Meehanismen-Gesetzes 

unverändert 

ln § 5 Absatz 1 Satz 5 des Projekt-Meehanismen- 
Gesetzes vom 22. September 2005 (BGBl. 1 S. 2826), 
das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 32 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl. 1 S. 3154) geändert wor- 
den ist, wird die Angabe „16“ durch die Angabe „19“ 
ersetzt. 


Artikel 3 

Artikel 3 

Änderung des Unterlassungsklagengesetzes 

Änderung des Unterlassungsklagengesetzes 

§ 2 Absatz 2 Nummer 9 des Unterlassungsklagen- 
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 2002 (BGBl. 1 S. 3422, 4346), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 
(BGBl. 1 S. 3714) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

§ 2 Absatz 2 Nummer 9 des Unterlassungsklagen- 
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 2002 (BGBl. 1 S. 3422, 4346), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 
(BGBl. 1 S. 3714) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

„9. § 57 Absatz 1 und 2, 74, 75 Absatz 2 und 3 so- 
wie § 76 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes,“. 

„9. die §§ 59 und 60 Absatz 1, die §§ 78, 79 Ab- 
satz 2 und 3 sowie § 80 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes,“. 
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Artikel 4 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
4167), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
26. Juni 2013 (BGBl. IS. 1809) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 29 Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter 
„ im Sinne des § 3 Nummer 3 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 
(BGBl. IS. 2074), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 
2730) geändert worden ist, in der jeweils gelten- 
den Fassung“ durch die Wörter „ im Sinne des § 

5 Nummer 14 des Erneuerbare-Energien-Geset- 
zes vom ... (BGBl. IS. ... [einsetzen: Datum und 
Fundstelle gemäß Artikel 24 Absatz 1 des Geset- 
zes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer 
Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts]) 
in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

2. In § 36 Absatz 9d Satz 2 werden die Wörter „§ 3 
Nummer 3 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes“ jeweils durch die Wörter „§ 5 Nummer 14 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom ... 
(BGBl. IS. ... [einsetzen: Datum und Fundstelle 
gemäß Artikel 24 Absatz 1 des Gesetzes zur 
grundlegenden Reform des Erneuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Best- 
immungen des Energiewirtschaftsrechts])“ er- 
setzt. 

Artikel 4 

Änderung der Gasnetzzugangsverordnung 

§ 31 der Gasnetzzugangsverordnung vom 
3. September 2010 (BGBl. I S. 1261), die zuletzt 
dureh Artikel 15 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2722) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 

,,§31 

Zweek der Regelung 

Ziel der Regelungen des Teils 6 ist es, die Ein- 
speisung von Biogas in das Erdgasnetz zu ermög- 
liehen.“ 




Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


- 143- 


Drucksache 18/1891 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Artikel 5 

Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe- 
sehränkungen 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 
2013 (BGBl. 1 S. 1750, 3245), das zuletzt durch Arti- 
kel 2 Absatz 78 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. 1 S. 3154) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. ln § 47f Satz 1 wird das Wort „Technologie“ 
durch das Wort „Energie“ ersetzt und werden 
die Wörter „und, soweit Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus emeuerbaren Energien im Sinne 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes betroffen 
sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminis- 
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi- 
cherheit“ gestrichen. 

2. § 47g wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Wahl der Veräußerangsform im 
Sinne des § 20 Absatz 1 des Emeuer- 
bare-Energien-Gesetzes und die auf die 
jeweilige Veräußemngsform entfallen- 
den Mengen.“ 

b) ln Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe „nach 
§ 33b“ durch die Wörter „im Sinne des § 5 
Nummer 9“ ersetzt. 

Artikel 5 

unverändert 

Artikel 6 

Änderung des Energiewirtsehaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 
(BGBl. 1 S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 4 des Gesetzes vom 4. Oktober 2013 (BGBl. 

1 S. 3746) geändert worden ist, wird wie folgt geän- 
dert: 

Artikel 6 

Änderung des Energiewirtsehaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 
(BGBl. 1 S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 3 
Absatz 4 des Gesetzes vom 4. Oktober 2013 (BGBl. 

1 S. 3746) geändert worden ist, wird wie folgt geän- 
dert: 

1 . § 3 Nummer 1 8b wird wie folgt gefasst: 

„18b. emeuerbare Energien 

Energien im Sinne des § 5 Nummer 14 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes,“. 

1. unverändert 

2. § 12e Absatz 3 wird gestrichen. 

2. § 12e Absatz 3 wird aufgehoben. 
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3. ln § 12f Absatz 1 werden die Wörter „und Tech- 
nologie, dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit“ durch die 
Wörter „und Energie“ ersetzt. 

3. unverändert 

4. § 17d wird wie folgt gefasst: 

„§ 17d 

Umsetzung des Offshore-Netzentwicklungsplans 

(1) Betreiber von Übertragungsnetzen, in deren 
Regelzone der Netzanschluss von Windenergie- 
anlagen auf See erfolgen soll (anbindungsver- 
pflichteter Übertragungsnetzbetreiber), haben die 
Leitungen entsprechend den Vorgaben des Offs- 
hore-Netzentwicklungsplans zu errichten und zu 
betreiben. Sie haben mit der Umsetzung der 
Netzanschlüsse von Windenergieanlagen auf See 
entsprechend den Vorgaben des Offshore-Netz- 
entwicklungsplans zu beginnen und die Errich- 
tung der Netzanschlüsse von Windenergieanla- 
gen auf See zügig voranzutreiben. Eine Leitung 
nach Satz 1 ist ab dem Zeitpunkt der Fertigstel- 
lung ein Teil des Energieversorgungsnetzes. 

(2) Der anbindungsverpflichtete Ühertragungs- 
netzbetreiber, der eine Anbindungsleitung nach 
Absatz 1 errichtet, hat spätestens nach Auftrags- 
vergabe das Datum des voraussichtlichen Fertig- 
stellungstermins der Anbindungsleitung dem Be- 
treiber der Windenergieanlage auf See gegen- 
über bekannt zu machen und auf seiner Intemet- 
seite zu veröffentlichen. Nach Bekanntmachung 
des voraussichtlichen Fertigstellungstermins 
nach Satz 1 hat der anbindungsverpflichtete 
Übertragungsnetzbetreiber mit dem Betreiber der 
Windenergieanlage auf See, dem nach den Ab- 
sätzen 3 bis 5 Anschlusskapazitäten auf der An- 
bindungsleitung zugewiesen wurden, einen Rea- 
lisierangsfahrplan abzustimmen, der die zeitliche 
Abfolge für die einzelnen Schritte zur Errichtung 
der Windenergieanlage auf See und zur Herstel- 
lung des Netzanschlusses enthält. Der anbin- 
dungsverpflichtete Übertragungsnetzbetreiber 
und der Betreiber der Windenergieanlage auf 

See haben sich regelmäßig über den Fortschritt 
bei der Errichtung der Windenergieanlage auf 

See und der Herstellung des Netzanschlusses zu 
unterrichten; mögliche Verzögerungen oder Ab- 
weichungen vom Realisierangsfahrplan nach 

Satz 2 sind unverzüglich mitzuteilen. Der be- 
kannt gemachte voraussichtliche Fertigstellungs- 

4. § 17d wird wie folgt gefasst: 

„§ 17d 

Umsetzung des Offshore-Netzentwicklungsplans 

(1) unverändert 

(2) unverändert 
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termin kann nur mit Zustimmung der Regulie- 
rangsbehörde geändert werden; die Regulie- 
rangsbehörde trifft die Entscheidung nach 
pflichtgemäßem Ermessen und unter Berück- 
sichtigung der Interessen der Beteiligten und der 
volkswirtschaftlichen Kosten. 30 Monate vor 
Eintritt der voraussichtlichen Fertigstellung wird 
der bekannt gemachte Fertigstellungstermin ver- 
bindlich. 

(3) Die Zuweisung von Anschlusskapazitäten 
auf Anbindungsleitungen erfolgt durch die Re- 
gulierungsbehörde im Benehmen mit dem Bun- 
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in 
einem objektiven, transparenten und diskriminie- 
rangsfreien Verfahren. Die unter Berücksichti- 
gung sämtlicher bestehender unbedingter Netz- 
anbindungszusagen höchstens zuweisbare An- 
schlusskapazität beträgt bis zum 3 1 . Dezember 
2020 6,5 Gigawatt. Ab dem 1 . Januar 202 1 er- 
höht sich die Menge der nach Satz 2 zuweisba- 
ren Anschlusskapazität jährlich um 800 Mega- 
watt. Die Regulierungsbehörde kann die Zuwei- 
sung von Anschlusskapazität mit Nebenbestim- 
mungen nach § 36 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes versehen. Die Regulierungsbehörde 
veröffentlicht monatlich die nach Satz 2 und 3 
zuweisbare Anschlusskapazität im Internet. 

(4) Sind für Kapazitätszuweisungen nicht in aus- 
reichendem Umfang verfügbare Kapazitäten 
nach Absatz 3 Satz 2 und 3 vorhanden oder 
übersteigt die Nachfrage der im Bundesfachplan 
Offshore nach § 17a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
identifizierten Windenergieanlagen auf See die 
auf einer beauftragten Anbindungsleitung noch 
zur Verfügung stehende Kapazität, erfolgt die 
Kapazitätszuweisung nach Absatz 3 Satz 1 im 
Wege eines Versteigerangsverfahrens oder eines 
anderen nach Absatz 8 Satz 1 Nummer 3 be- 
stimmten Zuweisungsverfahrens. Soweit die Ka- 
pazitätszuweisung im Wege eines Versteige- 
rangsverfahrens erfolgt, geht diesem ein Verfah- 
ren voraus, in dem die Zulassung zur Versteige- 
rung schriftlich oder elektronisch zu beantragen 
ist. Die Regulierangsbehörde entscheidet über 
die Zulassung zum Versteigerangsverfahren 
durch schriftlichen Bescheid. Der Antrag auf Zu- 
lassung ist abzulehnen, wenn der Antragsteller 
die Voraussetzungen für die Teilnahme am Ver- 
steigerangsverfahren nicht nachweist. Die Be- 
treiber von Windenergieanlagen auf See, die im 

(3) Die Zuweisung von Anschlusskapazitäten 
auf Anbindungsleitungen erfolgt durch die Re- 
gulierangsbehörde im Benehmen mit dem Bun- 
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in 
einem objektiven, transparenten und diskriminie- 
rangsfreien Verfahren. Die unter Berücksichti- 
gung sämtlicher bestehender unbedingter Netz- 
anbindungszusagen höchstens zuweisbare An- 
schlusskapazität beträgt bis zum 3 1 . Dezember 
2020 6,5 Gigawatt. Ab dem 1 . Januar 202 1 er- 
höht sich die Menge der nach Satz 2 zuweisba- 
ren Anschlusskapazität jährlich um 800 Mega- 
watt. Die Regulierangsbehörde kann die Zuwei- 
sung von Anschlusskapazität mit Nebenbestim- 
mungen nach § 36 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes versehen. Die Regulierangsbehörde 
veröffentlicht monatlich die nach den Sätzen 2 
und 3 zuweisbare Anschlusskapazität im Inter- 
net. 

(4) unverändert 
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Versteigerungsverfahren einen Zuschlag erhal- 
ten, zahlen den ihrem Gebot entsprechenden 
Geldbetrag an den anbindungsverpflichteten 
Übertragungsnetzbetreiber, der die Zahlung nach 
§ 3 Absatz 3 Nummer 6 der Ausgleichsmecha- 
nismusverordnung vereinnahmt. 

(5) Die Regulierungsbehörde kann im Benehmen 
mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd- 
rographie dem Betreiber einer Windenergiean- 
lage auf See, die über eine unbedingte Netzan- 
bindungszusage oder eine nach Absatz 3 Satz 1 
zugewiesene Kapazität verfügt, im Wege der 
Kapazitätsverlagerung die zugewiesene Kapazi- 
tät entziehen und ihm Kapazitäten an einer ande- 
ren Anbindungsleitung zuweisen, soweit dies ei- 
ner geordneten und effizienten Nutzung und 
Auslastung von Offshore-Anbindungsleitungen 
dient und soweit dem die Bestimmungen des 
Bundesfachplans Offshore nicht entgegenstehen; 
die Regulierungsbehörde kann hierfür freie An- 
bindungskapazität auf Anbindungsleitungen von 
der Zuweisung nach Absatz 3 Satz 1 ausnehmen. 
Vor der Entscheidung sind der betroffene Betrei- 
ber einer Windenergieanlage auf See und der be- 
troffene anbindungsverpflichtete Übertragungs- 
netzbetreiber zu hören. 

(6) Ein Betreiber einer Windenergieanlage auf 
See, die über die notwendige Zulassung im 
Sinne des § 1 Nummer 10a des Seeaufgabenge- 
setzes verfügt, hat im Rahmen der von der Regu- 
lierungsbehörde nach den Absätzen 3 bis 5 zuge- 
wiesenen Kapazität auf der ihr zugewiesenen 
Anbindungsleitung Ansprach auf Netzanbindung 
ab dem verbindlichen Fertigstellungstermin ge- 
mäß Absatz 2 Satz 5; hat die Regulierangsbe- 
hörde die Kapazitätszuweisung auf einen Zeit- 
punkt nach dem verbindlichen Fertigstellungster- 
min befristet, hat der Betreiber einer Windener- 
gieanlage auf See erst ab diesem Zeitpunkt An- 
spruch auf Netzanbindung. Ein Anspruch des 
Betreibers einer Windenergieanlage auf See auf 
Erweiterung der Netzkapazität nach § 12 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes ist ausgeschlossen; 
für nicht zugewiesene Kapazität sind die §§14 
und 15 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes nicht 
anzuwenden. Um eine geordnete und effiziente 
Nutzung und Auslastung von Offshore-Anbin- 
dungsleitungen und um eine installierte Leistung 
aller Windenergieanlagen auf See von 6 500 Me- 
gawatt in 2020 zu erreichen, kann die Regulie- 


(5) unverändert 


(6) Ein Betreiber einer Windenergieanlage auf 
See, die über die notwendige Zulassung im 
Sinne des § 1 Nummer 10a des Seeaufgabenge- 
setzes oder eine entspreehende Zulassung 
dureh die naeh Landesreeht zuständige Be- 
hörde verfügt, hat im Rahmen der von der Re- 
gulierangsbehörde nach den Absätzen 3 bis 5 zu- 
gewiesenen Kapazität auf der ihr zugewiesenen 
Anbindungsleitung Anspruch auf Netzanbindung 
ab dem verbindlichen Fertigstellungstermin ge- 
mäß Absatz 2 Satz 5; hat die Regulierangsbe- 
hörde die Kapazitätszuweisung auf einen Zeit- 
punkt nach dem verbindlichen Fertigstellungster- 
min befristet, hat der Betreiber einer Windener- 
gieanlage auf See erst ab diesem Zeitpunkt An- 
spruch auf Netzanbindung. Ein Anspruch des 
Betreibers einer Windenergieanlage auf See auf 
Erweiterung der Netzkapazität nach § 12 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes ist ausgeschlossen; 
für nicht zugewiesene Kapazität sind die §§14 
und 15 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes nicht 
anzuwenden. Um eine geordnete und effiziente 
Nutzung und Auslastung von Offshore-Anbin- 
dungsleitungen und um eine installierte Leistung 
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rungsbehörde in Abstimmung mit dem Bundes- 
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie die für 
die Windenergieanlage auf See vorgesehene An- 
schlusskapazität entziehen, wenn der Betreiber 
der Windenergieanlage auf See 

1 . nicht spätestens 24 Monate vor dem ver- 
bindlichen Fertigstellungstermin nach Ab- 
satz 2 Satz 5 der Regulierungsbehörde den 
Nachweis über eine bestehende Finanzie- 
rang für die Errichtung der Windenergiean- 
lage auf See erbringt, 

2. nicht spätestens zwölf Monate vor dem ver- 
bindlichen Fertigstellungstermin nach Ab- 
satz 2 Satz 5 mit der Errichtung der Wind- 
energieanlage auf See begonnen hat oder 

3. die technische Betriebsbereitschaft der 
Windenergieanlage auf See nicht innerhalb 
von 1 8 Monaten nach dem verbindlichen 
Fertigstellungstermin nach Absatz 2 Satz 5 
hergestellt ist. 

Für den Nachweis über eine bestehende Finan- 
zierang sind verbindliche Verträge über die Be- 
stellung der Windenergieanlagen, der Funda- 
mente, der für die Windenergieanlage auf See 
vorgesehenen Umspannanlage und der parkinter- 
nen Verkabelung vorzulegen. Für Betreiber von 
Windenergieanlagen auf See mit unbedingter 
Netzanbindungszusage ist Satz 3 entsprechend 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass dem ver- 
bindlichen Fertigstellungstermin nach Absatz 2 
Satz 5 der Fertigstellungstermin aus der unbe- 
dingten Netzanbindungszusage gleichsteht. 

(7) Die Betreiber von Übertragungsnetzen sind 
verpflichtet, den unterschiedlichen Umfang ihrer 
Kosten nach Absatz 1 und den §§ 17a und 17b 
über eine finanzielle Verrechnung untereinander 
auszugleichen; § 9 Absatz 3 des Kraft-Wärme- 
Kopplungsgesetzes ist entsprechend anzuwen- 
den. Betreiber von Übertragungsnetzen sind zum 
Ersatz der Aufwendungen verpflichtet, die die 
Betreiber von Windenergieanlagen auf See für 
die Planung und Genehmigung der Netzan- 
schlussleitungen bis zum 17. Dezember 2006 ge- 
tätigt haben, soweit diese Aufwendungen den 
Umständen nach für erforderlich anzusehen wa- 
ren und den Anforderangen eines effizienten 


aller Windenergieanlagen auf See von 6 500 Me- 
gawatt im Jahr 2020 zu erreichen, soll die Re- 
gulierangsbehörde in Abstimmung mit dem 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
die einer Windenergieanlage auf See zugewie- 
sene Anschlusskapazität entziehen, wenn der 
Betreiber der Windenergieanlage auf See 

1. unverändert 


2. unverändert 


3. unverändert 


Für den Nachweis über eine bestehende Finan- 
zierung sind verbindliche Verträge über die Be- 
stellung der Windenergieanlagen, der Funda- 
mente, der für die Windenergieanlage auf See 
vorgesehenen Umspannanlage und der parkinter- 
nen Verkabelung vorzulegen. Für Betreiber von 
Windenergieanlagen auf See mit unbedingter 
Netzanbindungszusage ist Satz 3 entsprechend 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass dem ver- 
bindlichen Fertigstellungstermin nach Absatz 2 
Satz 5 der Fertigstellungstermin aus der unbe- 
dingten Netzanbindungszusage gleichsteht. 

(7) unverändert 
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(8) Die Reguliemngsbehörde kann durch Festle- 
gung nach § 29 Absatz 1 nähere Bestimmungen 
treffen 

1 . zu Inhalt und Verfahren der Erstellung des 
Offshore-Netzentwicklungsplans nach § 

1 7b; dies schließt die Festlegung weiterer 
Kriterien zur Bestimmung der zeitlichen 
Abfolge der Umsetzung ein, 

2. zur Umsetzung des Offshore-Netzentwick- 
lungsplans, zu den erforderlichen Schritten, 
die die Betreiber von Übertragungsnetzen 
zur Erfüllung ihrer Pflicht nach Absatz 1 zu 
unternehmen haben, und deren zeitlicher 
Abfolge; dies schließt Festlegungen zur 
Ausschreibung und Vergabe von Anbin- 
dungsleitungen, zur Vereinbarung von Rea- 
lisierungsfahrplänen nach Absatz 2 Satz 2, 
zur Information der Betreiber der anzubin- 
denden Windenergieanlagen auf See und zu 
einem Umsetzungszeitplan ein, und 

3 . zum V erfahren zur Zuweisung, V ersteige- 
rang, Verlagerung und Entziehung von An- 
bindungskapazitäten; dies schließt Festle- 
gungen zur Art und Ausgestaltung des Zu- 
weisungsverfahrens nach Absatz 3, zum 
Zeitpunkt der Durchführung eines Zuwei- 
sungsverfahrens, zu den Mindestvorausset- 
zungen für die Zulassung zu einem Zuwei- 
sungsverfahren und für die Zuweisung von 
Anschlusskapazität sowie zu möglichen Si- 
cherheitsleistungen oder Garantien ein. 

Festlegungen nach Satz 1 Nummer 3 erfolgen im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie. 

(9) § 65 Absatz 2a ist entsprechend anzuwenden, 
wenn der anbindungsverpflichtete Übertragungs- 
netzbetreiber eine Leitung, die nach dem Offs- 
hore-Netzentwicklungsplan nach Absatz 1 er- 
richtet werden muss, nicht entsprechend den 
Vorgaben des Offshore-Netzentwicklungsplans 
errichtet.“ 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


(8) Die Regulierungsbehörde kann durch Festle- 
gung nach § 29 Absatz 1 nähere Bestimmungen 
treffen 

1. unverändert 


2. zur Umsetzung des Offshore-Netzentwick- 
lungsplans, zu den erforderlichen Schritten, 
die die Betreiber von Übertragungsnetzen 
zur Erfüllung ihrer Pflichten nach Absatz 1 
zu unternehmen haben, und deren zeitlicher 
Abfolge; dies schließt Festlegungen zur 
Ausschreibung und Vergabe von Anbin- 
dungsleitungen, zur Vereinbarang von Rea- 
lisierangsfahrplänen nach Absatz 2 Satz 2, 
zur Information der Betreiber der anzubin- 
denden Windenergieanlagen auf See und zu 
einem Umsetzungszeitplan ein, und 

3 . zum V erfahren zur Zuweisung, V ersteige- 
rang, Verlagerung und Entziehung von An- 
bindungskapazitäten; dies schließt Festle- 
gungen zur Art und Ausgestaltung des Zu- 
weisungsverfahrens nach Absatz 3, zum 
Zeitpunkt der Durchführang eines Zuwei- 
sungsverfahrens, zu den Mindestvorausset- 
zungen für die Zulassung zu einem Zuwei- 
sungsverfahren und für die Zuweisung von 
Anbindungskapazität sowie zu möglichen 
Sicherheitsleistungen oder Garantien ein. 

Festlegungen nach Satz 1 Nummer 3 erfolgen im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für See- 
schifffahrt und Hydrographie. 

(9) unverändert 
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5. § 17e wird wie folgt geändert: 


5. 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„Offshore-Anlage“ durch die Wörter 
„Windenergieanlage auf See“, wird die 
Angabe „16“ durch die Angabe „19“ 
und wird die Angabe „3 1“ durch die An- 
gabe „48“ ersetzt. 

bb) ln den Sätzen 1, 2, 4 und 6 werden je- 
weils die Wörter „Offshore-Anlage“ 
durch die Wörter „Windenergieanlage 
auf See“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„Offshore-Anlage“ durch die Wörter 
„Windenergieanlage auf See“ und die 
Wörter „dem verbindlichen Zeitpunkt 
der Fertigstellung der Anbindungslei- 
tung gemäß § 17d Absatz 2 Satz 3“ 
durch die Wörter „dem verbindlichen 
Fertigstellungstermin nach § 17d Ab- 
satz 2 Satz 5“ ersetzt. 


bb) ln den Sätzen 2, 4, 5 und 6 werden je- 
weils die Wörter „Offshore-Anlage“ 
durch die Wörter „Windenergieanlage 
auf See“ ersetzt. 


ccj Folgender Satz wird angefügt: 

„Hat der Betreiber einer Windenergiean- 
lage auf See nach § 17d Absatz 6 Satz 1 
erst ab einem Zeitpunkt nach dem ver- 
bindlichen Fertigstellungstermin einen 


§ 17e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„Offshore-Anlage“ durch die Wörter 
„Windenergieanlage auf See“, wird die 
Angabe „16“ durch die Angabe „19“ 
und wird die Angabe „3 1“ durch die An- 
gabe „50“ ersetzt. 

bb) ln den Sätzen 2, 4 und 6 werden jeweils 
die Wörter „Offshore-Anlage“ durch 
die Wörter „Windenergieanlage auf 
See“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Satz 1 werden jeweils die Wörter 
„Offshore-Anlage“ durch die Wörter 
„Windenergieanlage auf See“, wird die 
Angabe „16“ dureh die Angabe „19“ 
und die Angabe „31“ dureh die Angabe 
„50“ und werden die Wörter „dem ver- 
bindlichen Zeitpunkt der Fertigstellung 
der Anbindungsleitung gemäß § 17d Ab- 
satz 2 Satz 3“ durch die Wörter „dem ver- 
bindlichen Fertigstellungstermin nach 
§ 17d Absatz 2 Satz 5“ ersetzt. 

bb) ln den Sätzen 2, 4 und 5 werden jeweils 
die Wörter „Offshore-Anlage“ durch die 
Wörter „Windenergieanlage auf See“ er- 
setzt. 

cc) In Satz 6 werden jeweils die Wörter 
„Offshore-Anlage“ dureh die Wörter 
„Windenergieanlage auf See“ und die 
Wörter „dem verbindliehen Zeitpunkt 
der Fertigstellung der Anbindungslei- 
tung gemäß § 17d Absatz 2 Satz 3“ 
dureh die Wörter „dem verbindliehen 
Fertigstellungstermin naeh § 17d Ab- 
satz 2 Satz 5“ ersetzt. 

dd) unverändert 
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Anspruch auf Netzanbindung, so ist die- 
ser Absatz mit der Maßgabe anzuwen- 
den, dass der Zeitpunkt, ab dem ein An- 
sprach auf Netzanbindung besteht, dem 
verbindlichen Fertigstellungstermin 
gleichsteht.“ 

c) ln Absatz 3 werden jeweils die Wörter „Offs- 
hore-Anlage“ durch die Wörter „Windener- 
gieanlage auf See“ ersetzt. 

d) ln Absatz 6 werden die Wörter „Offshore- 
Anlage“ durch die Wörter „Windenergiean- 
lage auf See“ ersetzt. 

c) unverändert 

d) unverändert 

6. § 17i wird wie folgt geändert: 

a) ln Satz 1 wird das Wort „Technologie“ durch 
das Wort „Energie“ und werden die Wörter 
„für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher- 
heit und dem Bundesministerium für Ernäh- 
rung, Landwirtschaft und“ durch die Wörter 
„der Justiz und für“ ersetzt. 

b) in Satz 2 werden die Wörter „Offshore-An- 
lagen“ durch die Wörter „Windenergieanla- 
gen auf See“ ersetzt. 

6. § 17i wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) In Satz 2 werden die Wörter „Offshore-An- 
lagen“ durch die Wörter „Windenergieanla- 
gen auf See“ ersetzt. 

7. ln § 17j Satz 1 wird das Wort „Technologie“ 
durch das Wort „Energie“ und werden die Wör- 
ter „für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi- 
cherheit und dem Bundesministerium für Ernäh- 
rung, Landwirtschaft und“ durch die Wörter 
„der Justiz und für“ ersetzt. 

7. unverändert 

8. § 43 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 3 werden die Wörter „Offs- 
hore-Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 9“ durch 
die Wörter „Windenergieanlagen auf See 
im Sinne des § 5 Nummer 55“ ersetzt. 

b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 
eingefijgt: 

„5 . Gleichstrom-Hochspannungsleitungen 
nach § 2 Absatz 2 des Bundesbedarfs- 
plangesetzes,“. 

8. § 43 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 3 werden die Wörter „Offs- 
hore-Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 9“ durch 
die Wörter „Windenergieanlagen auf See 
im Sinne des § 5 Nummer 36“ ersetzt. 

b) unverändert 

9. § 49 wird wie folgt geändert: 

9. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 1 wird folgt gefasst: 
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a) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „ Techno- 
logie“ durch das Wort „Energie“ ersetzt 
und werden die Wörter „ und, soweit Anla- 
gen zur Erzeugung von Strom aus erneuer- 
baren Energien im Sinne des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes betrojfen sind, im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher- 
heit, “ gestrichen. 

„(4) Das Bundesministerium für Wirt- 
sehaft und Energie wird ermäehtigt, zur 
Gewährleistung der teehnisehen Sieherheit, 
der teehnisehen und betriebliehen Flexibili- 
tät von Energieanlagen sowie der Interope- 
rabilität von öffentlieh zugängliehen Lade- 
einriehtungen für Elektromobile dureh 
Reehtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. Anforderungen an die teehnisehe Si- 
eherheit dieser Anlagen, ihre Errieh- 
tung und ihren Betrieb festzulegen; 

2. das Verwaltungsverfahren zur Sieher- 
stellung der Anforderungen naeh Num- 
mer 1 zu regeln, insbesondere zu be- 
stimmen, 

a) dass und wo die Erriehtung soleher 
Anlagen, ihre Inbetriebnahme, die 
Vornahme von Änderungen oder 
Erweiterungen und sonstige die An- 
lagen betreffenden Umstände ange- 
zeigt werden müssen, 

b) dass der Anzeige naeh Buehstabe a 
bestimmte Naehweise beigefügt wer- 
den müssen und 

e) dass mit der Erriehtung und dem 
Betrieb der Anlagen erst naeh Ab- 
lauf bestimmter Prüffristen begon- 
nen werden darf; 

3. Prüfungen vor Erriehtung und Inbe- 
triebnahme und Überprüfungen der 
Anlagen vorzusehen und festzulegen, 
dass diese Prüfungen und Überprüfun- 
gen dureh behördlieh anerkannte Saeh- 
verständige zu erfolgen haben; 

4. behördliehe Anordnungsbefugnisse 
festzulegen, insbesondere die Befugnis, 
den Bau und den Betrieb von Energie- 
anlagen zu untersagen, wenn das Vor- 
haben nieht den in der Reehtsverord- 
nung geregelten Anforderungen ent- 
sprieht; 

5. zu bestimmen, welehe Auskünfte die 
zuständige Behörde vom Betreiber der 
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b) ln Absatz 4a Satz 1 und 3 wird das Wort 
„Technologie“ durch das Wort „Energie“ er- 
setzt. 

Energieanlage gemäß Absatz 6 Satz 1 
verlangen kann; 

6. die Einzelheiten des Verfahrens zur 
Anerkennung von Saehverständigen, 
die bei der Prüfung der Energieanlagen 
tätig werden, sowie der Anzeige der vo- 
rübergehenden Tätigkeit von Saehver- 
ständigen aus anderen Mitgliedstaaten 
der Europäisehen Union oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäisehen Wirtsehaftsraum zu 
bestimmen; 

7. Anforderungen sowie Meldepfliehten 
festzulegen, die Saehverständige naeh 
Nummer 6 und die Stellen, denen sie 
angehören, erfüllen müssen, insbeson- 
dere zur Gewährleistung ihrer faehli- 
ehen Qualifikation, Unabhängigkeit 
und Zuverlässigkeit; 

8. Anforderungen an die teehnisehe und 
betriebliehe Flexibilität neuer Anlagen 
zur Erzeugung von Energie zu treffen.“ 

b) unverändert 

10. Nach § 53a wird folgender § 53b eingefugt: 

„§53b 

Verordnungsermächtigung zum Gesamtanla- 
genregister 

Zur Verbesserung der Gewährleistung und 
Überwachung der Versorgungssicherheit, ins- 
besondere des sicheren Betriebs von Energie- 
versorgungsnetzen, des Monitorings der Ver- 
sorgungssicherheit und der Vereinfachung der 
energierechtlichen Meldepflichten wird das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu- 
stimmung des Bundesrates zu regeln: 

1. die Einrichtung eines Verzeichnisses 
durch die Bundesnetzagentur, in dem An- 
lagen zur Erzeugung und Speicherung von 

10. Nach § 53a wird folgender § 53b eingefügt: 

„§53b 

Verordnungsermächtigung zum Gesamtanla- 
genregister 

Zur Verbesserung der Gewährleistung und 
Überwachung der Versorgungssicherheit, ins- 
besondere des sicheren Betriebs von Energie- 
versorgungsnetzen, des Monitorings der Ver- 
sorgungssicherheit und der Vereinfachung der 
energierechtlichen Meldepflichten wird das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu- 
stimmung des Bundesrates zu regeln: 

1. die Einrichtung eines Verzeichnisses 
durch die Bundesnetzagentur, in dem An- 
lagen zur Erzeugung und Speicherung von 
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elektrischer Energie, deren Genehmigun- 
gen, steuerbare Verbrauchseinrichtungen 
von Letztverbrauchem sowie industrielle 
und gewerbliche Letztverbraucher erfasst 
werden; dabei sind auch die Betreiber der 
Anlagen nach Nummer 1 Satz 1, die Be- 
treiber der Energieversorgungsnetze, die 
j eweiligen Bilanzkreisverantwortlichen 
sowie Gaslieferanten, Gasversorgungs- 
netzbetreiber und Speicheranlagen nebst 
deren Betreiber zu erfassen (Gesamtanla- 
genregister), 

elektrischer Energie, deren Genehmigun- 
gen, öffentlich zugängliche Ladeein- 
richtungen für Elektromobile, steuer- 
bare Verbrauchseinrichtungen von Letzt- 
verbrauchem sowie industrielle und ge- 
werbliche Letztverbraucher erfasst wer- 
den; dabei sind auch die Betreiber der An- 
lagen nach Nummer 1 Satz 1, die Betrei- 
ber der Energieversorgungsnetze, die je- 
weiligen Bilanzkreisverantwortlichen so- 
wie Gaslieferanten, Gasversorgungsnetz- 
betreiber und Speicheranlagen nebst deren 
Betreiber zu erfassen (Gesamtanlagenre- 
gister), 

2. die Ausgestaltung des Gesamtanlagenre- 
gisters, wobei insbesondere bestimmt 
werden kann. 

2. die Ausgestaltung des Gesamtanlagenre- 
gisters, wobei insbesondere bestimmt 
werden kann. 

a) welche Angaben übermittelt werden 
müssen, insbesondere 

a) welche Angaben übermittelt werden 
müssen, insbesondere 

aa) Kontaktdaten der zur Übermittlung 
der Angaben verpflichteten Perso- 
nen, 

aa) Kontaktdaten der zur Übermitt- 
lung der Angaben verpflichteten 

Person, 

bb) den Standort der Anlage, 

bb) unverändert 

cc) den genutzten Energieträger, 

cc) unverändert 

dd) die installierte Leistung der An- 
lage, 

dd) unverändert 

ee) technische Eigenschaften der An- 
lage, 

ee) unverändert 

ff) Angaben zur Femsteuerbarkeit der 
Anlage, 

ff) unverändert 

gg) Angaben zum Energieversor- 
gungsnetz, an das die Anlage ange- 
schlossen ist. 

gg) unverändert 

hh) die Bilanzkreiszugehörigkeit, 

b) die zur Übermittlung der Angaben 
nach Buchstabe a Verpflichteten, ins- 
besondere die in Nummer 1 zweiter 
Flalbsatz benannten Personen, 

hh) unverändert 

b) unverändert 

c) die für die Datenübermittlung anzu- 
wendenden Fristen sowie Anforderun- 
gen an die Art, die Formate und den 

c) unverändert 
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Umfang der zu übermittelnden Daten, 

d) der Abgleich mit Daten anderer Regis- 
ter, die auf der Grundlage dieses Ge- 
setzes, der §§ 6 und 75 Absatz 3 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes, der 
§§ 47a bis 47j des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen oder hie- 
rauf erlassener Rechtsverordnungen o- 
der Festlegungen sowie auf der Ver- 
ordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Eu- 
ropäischen Parlaments und des Rates 
über die Integrität und Transparenz 
des Energiegroßhandelsmarktes einge- 
richtet und betrieben werden, sofern 
die für diese Register und Datensätze 
jeweils maßgeblichen Bestimmungen 
einem Abgleich nicht entgegenstehen. 


e) die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Anlagenregisters nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes durch das Gesamtanlagenregis- 
ter, 

3. die Möglichkeit, Angaben der Anlagenbe- 
treiber über genehmigungsbedürftige An- 
lagen mit Daten der zuständigen Geneh- 
migungsbehörde abzugleichen, 

4. Art und Umfang der Weitergabe der Da- 
ten an Netzbetreiber sowie Dritte, soweit 
dies zur Erfüllung der Aufgaben nach die- 
sem Gesetz erforderlich ist, unter Beach- 
tung des Datenschutzes, 

5. der Umfang der zu veröffentlichenden 
Daten unter Beachtung datenschutzrecht- 
licher Anforderungen, wobei Angaben zur 
Person der nach Nummer 2 Buchstabe a 
Verpflichteten einschließlich ihrer Kon- 
taktdaten nicht veröffentlicht werden, so- 
wie das Verhältnis zu anderen gesetzli- 
chen Veröffentlichungspflichten, 

6. das Verhältnis zu den Meldepflichten 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


d) der Abgleich mit Daten anderer Re- 
gister, die auf der Grundlage dieses 
Gesetzes, der §§ 6 und 79 Absatz 3 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes, 
der §§ 47a bis 47j des Gesetzes ge- 
gen Wettbewerbsbeschränkungen o- 
der hierauf erlassener Rechtsverord- 
nungen oder Festlegungen sowie auf 
der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Integrität und 
Transparenz des Energiegroßhan- 
delsmarktes eingerichtet und betrie- 
ben werden, sofern die für diese Re- 
gister und Datensätze jeweils maß- 
geblichen Bestimmungen einem Ab- 
gleich nicht entgegenstehen, 

e) unverändert 


3. unverändert 


4. unverändert 


5. unverändert 


6. unverändert 
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nach anderen Bestimmungen dieses Ge- 
setzes oder nach dem Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetz, 

7. Regelungen zum Schutz personenbezoge- 
ner Daten im Zusammenhang mit den 
nach den Nummern 2 bis 4 zu übermit- 
telnden Daten, insbesondere Aufklärangs- 
, Auskunfts- und Löschungspflichten, 

8. die Ermächtigung der Bundesnetzagentur, 
durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 und 
unter Beachtung des Datenschutzes wei- 
tere zu übermittelnde Daten, einschließ- 
lich der hierzu Verpflichteten, sowie Art 
und Umfang des Zugangs zu Informatio- 
nen des Gesamtanlagenregisters für be- 
stimmte Personenkreise zu bestimmen.“ 


11. § 63 wird wie folgt geändert: 1 1 . 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch fol- 
genden Satz ersetzt: 

„Die Bundesregierang berichtet dem 
Bundestag bis zum 31. Dezember 2014 
und dann jährlich über den Netzausbau, 
den Kraftwerkszubau und Ersatzinvesti- 
tionen sowie Energieeffizienz und die 
sich daraus ergebenden Herausforderun- 
gen und legt erforderliche Handlungs- 
empfehlungen vor.“ 

bb) ln dem bisherigen Satz 3 wird das Wort 
„Technologie“ durch das Wort „Ener- 
gie“ ersetzt. 


Beschlüsse des 9. Ausschusses 


7. unverändert 


8. die Ermächtigung der Bundesnetzagen- 
tur, durch Festlegung nach § 29 Absatz 
1 und unter Beachtung des Datenschut- 
zes zu regeln: 

a) weitere zu übermittelnde Daten, 
einsehließlieh der hierzu Ver- 
pfliehteten, 

b) dass abweiehend von einer 
Reehtsverordnung naeh Nummer 
1 bestimmte Angaben nieht mehr 
übermittelt werden müssen, so- 
weit diese nieht länger zur Ge- 
währleistung und Überwaehung 
der Versorgungssieherheit erfor- 
derlieh sind, sowie 

e) Art und Umfang des Zugangs zu 
Informationen des Gesamtanla- 
genregisters für bestimmte Per- 
sonenkreise.“ 

unverändert 
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b) ln den Absätzen la, 2, 2a und 3 Satz 3 wird 
jeweils das Wort „Technologie“ durch das 
Wort „Energie“ ersetzt. 


12. § 91 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird nach 
den Wörtern „auf Grand der §§“ die An- 
gabe „12a, 12c, 15a, 17c, 17d,“ eingefügt. 

b) Folgender Absatz 10 wird angefügt: 

„(10) Für Leistungen der Regulierangsbe- 
hörde in Bundeszuständigkeit gilt im Übri- 
gen das Verwaltungskostengesetz in der bis 
zum 14. August 2013 geltenden Fassung.“ 

12. unverändert 

13. § 117a Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 1 wird die Angabe „3“ durch 
die Angabe „5“ ersetzt, 

b) Die Angabe „gemäß § 33a“ wird durch die 
Wörter „im Sinne des § 5 Nummer 9“ er- 
setzt. 

13. unverändert 

14. § 1 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 9 wird aufgehoben. 

b) ln Absatz 12 werden die Wörter „Offshore- 
Anlagen“ durch die Wörter „Windenergie- 
anlagen auf See“ ersetzt. 

c) Folgende Absätze 13 und 14 werden ange- 
fügt: 

„(13) § 17d Absatz 6 Satz 3 ist nicht auf ei- 
nen Betreiber von Windenergieanlagen auf 

See anzuwenden, der bis zum [einsetzen: Da- 
tum des ersten Tages des sechsten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] der 
Regulierangsbehörde den Nachweis über eine 
bestehende Finanzierung erbringt, der spätes- 
tens bis zum Ablauf des [einsetzen: Datum 
des ersten Tages des 18. auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] mit der Errich- 
tung der Windenergieanlage auf See begon- 
nen hat und die technische Betriebsbereit- 
schaft der Windenergieanlagen auf See bis 
spätestens zum [einsetzen: Datum des ersten 
Tages des vierten auf die Verkündung folgen- 
den Jahres] hergestellt hat. Für den Nachweis 

14. § 1 18 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert. 

b) unverändert 

c) Nach Absatz 12 werden die folgenden 
Absätze 13 nnd 14 eingefügt: 

„(13) § 17d Absatz 6 Satz 3 ist nicht auf ei- 
nen Betreiber von Windenergieanlagen auf 

See nach Absatz 12 anzuwenden, der bis 
zum Ablauf des [einsetzen: Datum des ersten 
Tages des zwölften auf die Verkündung fol- 
genden Kalendermonats] der Regulierangs- 
behörde den Nachweis über eine bestehende 
Finanzierung erbringt, der bis zum Ablauf 
des [einsetzen: Datum des ersten Tages des 

24. auf die Verkündung folgenden Kalender- 
monats] mit der Errichtung der Windenergie- 
anlage auf See begonnen hat und die techni- 
sche Betriebsbereitschaft der Windenergiean- 
lagen auf See bis zum Ablauf des [einsetzen: 
Datum des ersten Tages des 54. auf die Ver- 
kündung folgenden Monats] hergestellt hat. 
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der bestehenden Finanzierung gilt § 17d Ab- 
satz 6 Satz 4 entsprechend. 

(14) Vor dem 1. Januar 2018 kann die Regu- 
lierungsbehörde im Benehmen mit dem Bun- 
desamtes für Seeschifffahrt und Hydrogra- 
phie abweichend von § 17d Absatz 3 Satz 2 
unter Berücksichtigung sämtlicher bestehen- 
der unbedingter Netzanbindungszusagen 
höchstens 7,7 Gigawatt Anschlusskapazität 
zuweisen.“ 

Für den Nachweis der bestehenden Finanzie- 
rang gilt § 17d Absatz 6 Satz 4 entsprechend. 

(14) Vor dem 1. Januar 2018 kann die Regu- 
lierungsbehörde im Benehmen mit dem Bun- 
desamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
abweichend von § 17d Absatz 3 Satz 2 unter 
Berücksichtigung sämtlicher bestehender un- 
bedingter Netzanbindungszusagen höchstens 
7,7 Gigawatt Anschlusskapazität zuweisen.“ 

d) Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 15. 

15. Es werden ersetzt: 

a) in § 13 Absatz 2a Satz 1 die Angabe „8“ 
durch die Angabe „11“ und in Satz 3 die 
Angabe „11“ durch die Angabe „14“ und 
die Angabe „12“ durch die Angabe „15“, 

b) in § 17a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 
sowie Absatz 3 Satz 2, § 17b Absatz 2 Satz 

3, in § 17g in der Überschrift sowie in Satz 

1 die Wörter „Offshore-Anlagen“ durch die 
Wörter „Windenergieanlagen auf See“, 

c) in § 17f Absatz 2 Satz 4 die Wörter „Offs- 
hore-Anlage“ durch die Wörter „Windener- 
gieanlage auf See“, 

d) in § 42 Absatz 5 Nummer 1 die Angabe 
„55“ durch die Angabe „75“. 

15. Es werden ersetzt: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) in § 42 Absatz 5 Nummer 1 die Angabe 
„55“ durch die Angabe „79“. 

Artikel 7 

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 

Artikel 7 

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 

Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 
2005 (BGBl. 1 S. 2225), die zuletzt durch die Artikel 

1 und 2 der Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. 

1 S. 3250) geändert worden ist, wird wie folgt geän- 
dert: 

1 . ln § 1 8 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 wird die 
Angabe „16“ durch die Angabe „19“ und wer- 
den die Wörter „vergütet oder in den Formen 
des § 33b Nummer 1 oder Nummer 2 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes direkt vermark- 
tet“ durch das Wort „gefördert“ ersetzt. 

2. ln § 28 Absatz 2 Nummer 9 wird die Angabe 
„35 Abs. 2“ durch die Angabe „55 Absatz 3“ 
ersetzt. 

Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 
2005 (BGBl. 1 S. 2225), die zuletzt durch die Artikel 

1 und 2 der Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. 

1 S. 3250) geändert worden ist, wird wie folgt geän- 
dert: 

1. unverändert 

2. ln § 28 Absatz 2 Nummer 9 wird die Angabe 
„35 Abs. 2“ durch die Angabe „57 Absatz 3“ 
ersetzt. 
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Artikel 8 

Änderung der Stromnetzzugangsverordnung 

Artikel 8 

unverändert 

ln § 1 1 der Stromnetzzugangsverordnung vom 25. 
Juli 2005 (BGBl. 1 S. 2243), die zuletzt durch Artikel 

5 der Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. 1 S. 
3250) geändert worden ist, werden die Wörter „ver- 
gütet und nicht nach § 33a des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes direkt vermarktet“ durch die Wörter „mit ei- 
ner Einspeisevergütung vergütet“ ersetzt. 


Artikel 9 

Änderung der Anreizregulierungsverordnung 

Artikel 9 

Änderung der Anreizregulierungsverordnung 

Die Anreizregulierungsverordnung vom 29. Okto- 
ber 2007 (BGBl. 1 S. 2529), die zuletzt durch Artikel 

4 der Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. 1 S. 
3250) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 . § 1 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 8 wird die Angabe „35 Absatz 
2“ durch die Angabe „55 Absatz 3“ ersetzt. 

b) ln Nummer 15 wird die Angabe „§ 17d 
Absatz 4“ durch die Angabe „§ 17d Absatz 
7“ ersetzt. 

2. ln § 23 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 werden die 
Wörter „Offshore-Anlagen“ durch die Wörter 
„Windenergieanlagen auf See“ ersetzt. 

Die Anreizregulierungsverordnung vom 29. Okto- 
ber 2007 (BGBl. 1 S. 2529), die zuletzt durch Artikel 

4 der Verordnung vom 14. August 2013 (BGBl. 1 S. 
3250) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 . § 1 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 8 wird die Angabe „35 Absatz 
2“ durch die Angabe „57 Absatz 3“ ersetzt. 

b) unverändert 

2. unverändert 

Artikel 10 

Änderung der Systemstabilitätsverordnung 

ln § 3 Nummer 1 der Systemstabilitätsverordnung 
vom 20. Juli 2012 (BGBl. 1 S. 1635) wird im ersten 
Halbsatz die Angabe „3“ durch die Angabe „5“ und 
wird im zweiten Halbsatz die Angabe „6“ durch die 
Angabe „ 9 “ ersetzt. 

Artikel 10 

Änderung der Systemstabilitätsverordnung 

ln § 3 Nummer 1 der Systemstabilitätsverordnung 
vom 20. Juli 2012 (BGBl. 1 S. 1635) wird im ersten 
Halbsatz die Angabe „3“ durch die Angabe „5“ er- 
setzt und werden im zweiten Halbsatz naeh den 
Wörtern „§ 6 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien- 
Gesetzes“ die Wörter „in der Fassung vom 31. Juli 
2014“ eingefügt. 

Artikel 11 

Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes 

Artikel 11 

Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes 

Das Bundesbedarfsplangesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. 1 S. 2543; 2014 1 S. 148) wird wie folgt geän- 
dert: 

Das Bundesbedarfsplangesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. 1 S. 2543; 2014 1 S. 148) wird wie folgt geän- 
dert: 
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1 . § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die im Bundesbedarfsplan mit „B“ ge- 
kennzeichneten Vorhaben können als Pilotpro- 
jekte für eine verlustarme Übertragung hoher 
Leistungen über große Entfernungen nach § 

12b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 Buchstabe a 
des Energiewirtschaftsgesetzes errichtet und 
betrieben werden. Um den Einsatz von Erdka- 
beln bei Pilotprojekten nach Satz 1 zu testen, 
können diese auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten als Erdkabel errich- 
tet und betrieben oder geändert werden, wenn 
die Anforderungen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 2 des Energielei- 
tungsausbaugesetzes erfüllt sind. Auf Verlan- 
gen der für die Zulassung des Vorhabens zu- 
ständigen Behörde sind die Pilotprojekte nach 
Satz 1 auf technisch und wirtschaftlich effi- 
zienten Teilabschnitten als Erdkabel zu errich- 
ten und zu betreiben oder zu ändern, wenn die 
Anforderangen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Num- 
mer 1 oder Nummer 2 des Energieleitungsaus- 
baugesetzes erfüllt sind. Die Sätze 2 und 3 sind 
nicht anzuwenden, soweit das Vorhaben in o- 
der unmittelbar neben der Trasse einer beste- 
henden oder bereits zugelassenen Hoch- oder 
Höchstspannungsfreileitung errichtet und be- 
trieben oder geändert werden soll. § 43 Satz 1 
Nummer 3 und 4 des Energiewirtschaftsgeset- 
zes bleibt unberührt.“ 

1 . § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die im Bundesbedarfsplan mit „B“ ge- 
kennzeichneten Vorhaben können als Pilotpro- 
jekte für eine verlustarme Übertragung hoher 
Leistungen über große Entfernungen nach § 

12b Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 Buchstabe a 
des Energiewirtschaftsgesetzes errichtet und 
betrieben werden. Um den Einsatz von Erdka- 
beln bei Pilotprojekten nach Satz 1 zu testen, 
können diese auf technisch und wirtschaftlich 
effizienten Teilabschnitten als Erdkabel errich- 
tet und betrieben oder geändert werden, wenn 
die Anforderungen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 2 des Energielei- 
tungsausbaugesetzes erfüllt sind. Auf Verlan- 
gen der für die Zulassung des Vorhabens zu- 
ständigen Behörde sind die Pilotprojekte nach 
Satz 1 auf technisch und wirtschaftlich effi- 
zienten Teilabschnitten als Erdkabel zu errich- 
ten und zu betreiben oder zu ändern, wetm die 
Anforderungen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Num- 
mer 1 oder Nummer 2 des Energieleitungsaus- 
baugesetzes erfüllt sind. Die Sätze 2 und 3 sind 
nicht anzuwenden, soweit das Vorhaben in der 
Trasse einer bestehenden oder bereits zugelas- 
senen Hoch- oder Höchstspannungsffeileitung 
errichtet und betrieben oder geändert werden 
soll. § 43 Satz 1 Nummer 3 und 4 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes bleibt unberührt.“ 

2. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) ln der Tabelle wird jeweils in den Num- 
mern 4 und 30 in der Spalte „Kennzeich- 
nung“ die Angabe „C“ gestrichen. 

b) Unterhalb der Tabelle werden die Wörter 
„C = Pilotprojekt für Erdkabel im Sinne 
von § 2 Absatz 2 Satz 2“ gestrichen. 

2. unverändert 

Artikel 12 

Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 

Artikel 12 

entfällt 

ln § 35 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. 1 S. 2585), das zuletzt durch Artikel 4 
Absatz 76 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. 

1 S. 3154) geändert worden ist, wird nach Absatz 2 
folgender Absatz 2a eingefügt: 
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„(2a) Eine Nutzung durch Laufwasserkraftanla- 
gen darf nur zugelassen werden, wenn die An- 
lage 

1 . im räumlichen Zusammenhang mit einer 

ganz oder teilweise bereits bestehenden o- 
der einer vorrangig zu anderen Zwecken als 
der Erzeugung von Strom aus Wasserkraft 
neu zu errichtenden Stauanlage oder 


2. ohne durchgehende Querverbauung 


errichtet wird.“ 


Artikel 13 

Artikel 12 

Änderung der Biomasseverordnung 

unverändert 

Die Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 
(BGBl. 1 S. 1234), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 
10 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. 1 S. 
212) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1 . ln § 1 werden die Wörter „für welche Stoffe 
eine zusätzliche einsatzstoffbezogene Vergü- 
tung in Anspruch genommen werden kann, 
welche energetischen Referenzwerte für die 
Berechnung dieser Vergütung anzuwenden 
sind, wie die einsatzstoffbezogene Vergütung 
zu berechnen ist,“ gestrichen. 


2. § 2 Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben. 

3. § 2a wird aufgehoben. 

4. Die Anlagen 1 bis 3 werden aufgehoben. 


Artikel 14 

Artikel 13 

Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetze 

Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 19. 
März 2002 (BGBl. 1 S. 1092), das zuletzt durch Arti- 
kel 4 Absatz 77 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. 1 S. 3154) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1 . § 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 19. 
März 2002 (BGBl. 1 S. 1092), das zuletzt durch Arti- 
kel 4 Absatz 77 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. 1 S. 3154) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. unverändert 

„KWK-Strom, der nach § 19 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes finanziell gefordert wird, 
fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes.“ 


2. ln § 4 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „5“ 

2. unverändert 
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durch die Angabe „8“ und werden die Wörter 
„die §§ 6, 8 Absatz 4, die §§ 11 und 12“ durch 
die Wörter „die §§ 9, 12 Absatz 4, die §§ 14 und 
15“ ersetzt. 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In der Übersehrift werden naeh den Wör- 
tern „Dauer der Zahlung“ ein Komma 
und das Wort „Verordnungsermäehti- 
gung“ eingefügt. 


b) Naeh Absatz 6 wird folgender Absatz 7 
eingefügt: 


„(7) Die Bundesregierung wird ermäeh- 
tigt, dureh Reehtsverordnung, die nieht 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
die Zusehlagzahlungen für KWK-Strom 
naeh § 4 Absatz 3a Satz 1 anzupassen, so- 
weit dieser Strom dureh die EEG-Umlage 
naeh § 61 des Erneuerbare-Energien-Ge- 
setzes belastet wird und dies erforderlieh 
ist, um einen wirtsehaftliehen Betrieb der 
Anlage zu ermögliehen.“ 


e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8. 

3. § 12 wird wie folgt geändert: 

4. unverändert 

a) Das Wort „Technologie“ wird durch das 
Wort „Energie“ ersetzt und werden die Wör- 
ter „gemeinsam mit dem Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher- 
heit“ gestrichen. 


b) Folgender Satz wird angefugt: „Im Hinblick 
auf die Erreichung der klimapolitischen 
Ziele der Bundesregierang erfolgt die Zwi- 
schenüberprüfung in Abstimmung mit dem 
Bundesministeriums für Umwelt, Natur- 
schutz, Bau und Reaktorsicherheit.“ 


Artikel 15 

Artikel 14 

Änderung des Erneuerbare-Energien-Wärmege- 
setzes 

unverändert 

ln der Anlage Nummer 11. 1 Buchstabe c Doppel- 
buchstabe aa des Emeuerbare-Energien-Wärmege- 
setzes vom 7. August 2008 (BGBl. 1 S. 1658), das zu- 
letzt durch Artikel 2 Absatz 68 des Gesetzes vom 22. 
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Dezember 2011 (BGBl. 1 S. 3044) geändert worden 
ist, werden die Wörter „Emeuerbare-Energien-Ge- 
setz vom 25. Oktober 2008 (BGBl. 1 S. 2074), das zu- 
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 
(BGBl. 1 S. 1634) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung“ durch die Wörter „Emeuerbare- 
Energien-Gesetz vom 25. Oktober 2008 (BGBl. 1 S. 
2074) in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung“ er- 
setzt. 


Artikel 16 

Änderung der Systemdienstleistungsverordnung 

Artikel 15 

Änderung der Systemdienstleistungsverordnung 

Die Systemdienstleistungsverordnung vom 3. Juli 

2009 (BGBl. 1 S. 1734), die zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. 1 S. 1634) ge- 
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1 . § 1 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 1 wird die Angabe „§ 6 Absatz 
5“ durch die Angabe „§ 9 Absatz 6“ ersetzt. 

b) ln Nummer 2 werden nach den Wörtern „Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes“ die Wörter 
„in der am 3 1. Juli 2014 geltenden Fassung“ 
eingefugt. 

2. ln § 2 Absatz 1 wird die Angabe „§ 29 und § 30“ 
durch die Angabe „§ 47“ ersetzt. 

3. ln § 3 wird die Angabe „§ 29 und § 30“ durch 
die Angabe „§ 47“ ersetzt. 

4. ln § 4 wird die Angabe „§ 6 Absatz 5“ durch die 
Angabe „§ 9 Absatz 6“ ersetzt. 

5. ln § 5 werden nach den Wörtern „Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes“ die Wörter „in der am 3 1 . 
Juli 2014 geltenden Fassung“ eingefugt. 

6. ln § 6 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 16 
Absatz 6 in Verbindung mit § 6 Nummer 2“ 
durch die Wörter „§ 24 Absatz 2 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 9 Absatz 6“ ersetzt. 

7. ln § 7 wird die Angabe „§ 19 Absatz 3“ durch 
die Angabe „§ 30 Absatz 4“ ersetzt. 

8. ln § 8 Absatz 2 werden nach den Wörtern „Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes“ die Wörter „in 
der am 3 1. Juli 2014 geltenden Fassung“ einge- 
fügt. 

Die Systemdienstleistungsverordnung vom 3. Juli 

2009 (BGBl. 1 S. 1734), die zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 28. Juli 201 1 (BGBl. 1 S. 1634) ge- 
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. ln § 2 Absatz 1 wird die Angabe „§ 29 und § 30“ 
durch die Angabe „§ 49“ ersetzt. 

3. ln § 3 wird die Angabe „§ 29 und § 30“ durch 
die Angabe „§ 49“ ersetzt. 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. ln § 6 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 16 
Absatz 6 in Verbindung mit § 6 Nummer 2“ 
durch die Wörter „§ 25 Absatz 2 Nummer 1 in 
Verbindung mit § 9 Absatz 6“ ersetzt. 

7. ln § 7 wird die Angabe „§ 19 Absatz 3“ durch 
die Angabe „§ 32 Absatz 4“ ersetzt. 

8. unverändert 
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Artikel 17 

Artikel 16 

Änderung der Ausgleiehsmeehanismus-verord- 
nung 

Änderung der Ausgleiehsmeehanismus-verord- 
nung 

Die Ausgleichsmechanismusverordnung vom 
17. Juli 2009 (BGBl. 1 S. 2101), die zuletzt durch Ar- 
tikel 2 des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. 1 
S. 1754) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Ausgleichsmechanismusverordnung vom 

17. Juli 2009 (BGBl. 1 S. 2101), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. 

1 S. 1754) geändert worden ist, wird wie folgt geän- 
dert 

1. ln § 2 werden die Wörter „den §§ 16 bis 33“ 
durch die Wörter „§ 19 Absatz 1 Nummer 2 bis 
30 sowie den §§ 35 bis 53“ ersetzt. 

1. ln § 2 werden die Wörter „den §§ 16 bis 33“ 
durch die Wörter „§ 19 Absatz 1 Nummer 2 
bis 32 sowie den §§ 37 bis 55“ ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert; 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 wird die Angabe „57“ durch die 
Angabe „57“ ersetzt. 

a) ln Absatz 1 wird die Angabe „§ 37 Ab- 
satz 2“ durch die Angabe „§ 60 Absatz 1“ 
ersetzt. 

b) ln Absatz 2 letzter Halbsatz wird die An- 
gabe „§ 43 Absatz 3“ durch die Angabe 
„§ 63 Absatz 4“ ersetzt. 

b) ln Absatz 2 letzter Halbsatz wird die An- 
gabe „§ 43 Absatz 3“ durch die Angabe 
„§ 66 Absatz 4“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) ln Nummer 2a wird jeweils die Angabe 
„35“ durch die Angabe „55“, die Angabe 
„2“ durch die Angabe „3“ und die An- 
gabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt. 

aa) ln Nummer 2a wird jeweils die Angabe 
„35“ durch die Angabe „57“, die Angabe 
„2“ durch die Angabe „3“ und die bishe- 
rige Angabe „3“ durch die Angabe „4“ 

bb) ln Nummer 4 wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt. 

ersetzt. 

bb) unverändert 

cc) ln Nummer 5 wird die Angabe „35“ 
durch die Angabe „55“, die Angabe „4“ 
durch die Angabe „5“, die Angabe „38“ 
durch die Angabe „59“ sowie der Punkt 
am Ende durch das Wort „und“ ersetzt 
und folgende Nummer 6 wird angefugt: 

cc) ln Nummer 5 wird die Angabe „35“ 
durch die Angabe „57“, die Angabe „4“ 
durch die Angabe „5“, die Angabe „38“ 
durch die Angabe „62“ und der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt und 
folgende Nummer 6 wird angefugt: 

„6. Einnahmen aus Zahlungen nach 
§ 17d Absatz 4 Satz 5 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

„6. Einnahmen aus Zahlungen nach 
§ 17d Absatz 4 Satz 5 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst. 

„1. finanzielle Förderangen nach 
den §§ 19, 50, 55 Absatz 1 und 
96 bis 98 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes,“. 

„ 1 . finanzielle Förderungen nach den 
§§ 19, 52, 57 Absatz 1 und den 
§§ 100 bis 102 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes,“. 
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bb) Nummer la wird aufgehoben. 

bb) Nummer la wird aufgehoben. 

ec) ln Nummer Ib wird die Angabe „35 
Absatz Ib“ durch die Angabe „55 
Absatz 2“ ersetzt. 

ec) ln Nummer Ib wird die Angabe 
„35 Absatz Ib“ durch die Angabe 
„57 Absatz 2“ ersetzt. 

dd) In Nummer 6 wird das Wort 
„sowie“ am Ende dureh einen 
Punkt ersetzt. 

dd) Nummer 7 wird gestrichen. 

e) ln Absatz 6 werden die Wörter „§ 37 Ab- 
satz 2 Satz 3“ durch die Wörter „§ 57 Ab- 
satz 2 Satz 4“ und wird die Angabe „48“ 
durch die Angabe „ö9“ ersetzt. 

ee) Nummer 7 wird aufgehoben, 
e) ln Absatz 6 werden die Wörter „§ 37 Absatz 

2 Satz 3“ durch die Wörter „§ 60 Absatz 1 
Satz 4“ und wird die Angabe „48“ durch die 
Angabe „73“ ersetzt. 

3. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert; 

3. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Am Ende der Nummer 1 wird das Wort 
„und“ gestrichen. 

a) unverändert 

b) ln Nummer 2 werden die Angabe „29“ durch 
die Angabe „47“ und wird die Angabe „31“ 
durch die Angabe „48“ ersetzt, werden die 
Wörter „30 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes und Strom nach §“ gestrichen und 
wird der Punkt durch ein Komma und das 
Wort „und“ ersetzt. 

b) ln Nummer 2 wird die Angabe „29“ durch 
die Angabe „49“ und die Angabe „31“ durch 
die Angabe „50“ ersetzt, werden die Wörter 
„30 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes und 
Strom nach §“ gestrichen und wird der Punkt 
durch ein Komma und das Wort „und“ er- 
setzt. 

c) Folgende Nummer 3 wird angefugt: 

c) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

„3. die Angaben nach § 68 Absatz 1 Num- 
mer 1 Buchstabe c des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes für den jeweils vo- 
rangegangenen Kalendermonat.“ 

„3. die Angaben nach § 72 Absatz 1 Num- 
mer 1 Buchstabe c des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes für den jeweils vo- 
rangegangenen Kalendermonat.“ 

4. § 9 wird aufgehoben. 

4. unverändert 

5. In § 11 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die 
Wörter „Bundesministerium für Umwelt, Natur- 
schutz und Reaktorsicherheit und dem“ gestri- 
chen und das Wort „Technologie“ durch das 
Wort „Energie“ ersetzt. 

5. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die 
Wörter „Bundesministerium für Umwelt, 
Natursehutz und Reaktorsieherheit und 
dem“ gestriehen und wird das Wort „Teeh- 
nologie“ dureh das Wort „Energie“ ersetzt. 


b) In Nummer 3 wird das Wort „und“ dureh 
ein Komma ersetzt. 


e) In Nummer 4 werden die Wörter „im An- 
sehluss an die Erstellung des Beriehts naeh 
§ 9“ gestriehen und wird naeh dem Komma 
am Ende das Wort „und“ eingefügt. 
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d) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 


6 . 


„5. das Verfahren zur Zahlung der EEG- 
Umlage von Eigenversorgern im Sinne 
des § 91 Nummer 7 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes, aueh unter Einbe- 
ziehung der Verteilernetzbetreiber, und 
die notwendigen Anpassungen bei den 
Mitteilungs- und Veröffentliehungs- 
pfliehten“. 


§12 wird aufgehoben. 


6 . 


Artikel 18 


unverändert 


Artikel 17 


Änderung der Biomassestrom-Naehhaltigkeits- 
verordnung 

Die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 
vom 23. Juli 2009 (BGBl. 1 S. 2174), die zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 70 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2011 (BGBl. 1 S. 3044) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Änderung der Biomassestrom-Naehhaltigkeits- 
verordnung 

Die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung 
vom 23. Juli 2009 (BGBl. 1 S. 2174), die zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 70 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2011 (BGBl. 1 S. 3044) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1 . Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


1. unverändert 


a) Die Angabe zu Teil 4 wird wie folgt ge- 
fasst: 


„Teil 4 

Zentrales Informationsregister 


§61 

(weggefallen) 

§62 

(weggefallen) 

§63 

(weggefallen) 

§64 

(weggefallen) 

§65 

(weggefallen) 

§66 

Informationsregister 

§67 

Datenabgleich 

§68 

Maßnahmen der zuständigen 
Behörde 

§69 

(weggefallen)“. 


b) Die Angabe zu § 72 wird wie folgt ge- 
fasst: 

„§ 72 (weggefallen)“. 
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2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) ln dem Satzteil vor Nummer 1 werden die 
Wörter „auf Vergütung nach § 27 Ab- 
satz 1 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes“ durch die Wörter „auf finanzielle 
Förderung nach den Förderbestimmungen 
für Strom aus Biomasse des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes in der für die Anlage 
jeweils anzuwendenden Fassung“ ersetzt. 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. der Betreiber der Anlage, in der die 
flüssige Biomasse zur Stromerzeugung 
eingesetzt wird, die zur Registrierung 
der Anlage erforderlichen Angaben 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach § 90 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes übermittelt hat; die Pflicht 
nach dem ersten Halbsatz ist auch als 
erfüllt anzusehen, wetm der Anlagen- 
betreiber die Registrierung der Anlage 
im Anlagenregister nach den §§ 61 bis 
63 der Biomassestrom-Nachhaltig- 
keitsverordnung in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung beantragt 
hat.“ 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. der Betreiber der Anlage, in der die 
flüssige Biomasse zur Stromerzeugung 
eingesetzt wird, die zur Registriemng 
der Anlage erforderlichen Angaben 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach § 93 des Emeuerbare-Energien- 
Gesetzes übermittelt hat; die Pflicht 
nach dem ersten Halbsatz ist auch als 
erfüllt anzusehen, wenn der Anlagen- 
betreiber die Registriemng der Anlage 
im Anlagenregister nach den §§ 61 bis 
63 der Biomassestrom-Nachhaltig- 
keitsverordnung in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung beantragt 
hat.“ 

3. ln § 1 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „in 
Verbindung mit den §§61 bis 63 durch die Vor- 
lage der Bescheinigung der zuständigen Be- 
hörde nach § 64 Absatz 4“ durch die Wörter 
„durch die Vorlage einer Bestätigung der zu- 
ständigen Behörde über die Registrierung der 
Anlage nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach § 90 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes; 
im Fall des § 3 Absatz 1 Nummer 3 letzter Halb- 
satz reicht abweichend hiervon die Vorlage der 
Bescheinigung der zuständigen Behörde nach § 
64 Absatz 4 der Biomassestrom-Nachhaltig- 
keitsverordnung in der am 31. Juli 2014 gelten- 
den Fassung“ ersetzt. 

3. ln § 1 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „in 
Verbindung mit den §§ 61 bis 63 durch die Vor- 
lage der Bescheinigung der zuständigen Behörde 
nach § 64 Absatz 4“ durch die Wörter „durch die 
Vorlage einer Bestätigung der zuständigen Be- 
hörde über die Registriemng der Anlage nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 des Er- 
neuerbare-Energien-Gesetzes; im Fall des § 3 Ab- 
satz 1 Nummer 3 letzter Halbsatz reicht abwei- 
chend hiervon die Vorlage der Bescheinigung der 
zuständigen Behörde nach § 64 Absatz 4 der Bio- 
massestrom-Nachhaltigkeitsverordnung in der 
am 31. Juli 2014 geltenden Fassung“ ersetzt. 

4. ln § 12 werden die Wörter „nach § 27 Absatz 1 
des Emeuerbare-Energien-Gesetzes“ und in § 
20 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „und 
Boni nach § 27 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes“ jeweils durch die Wörter „oder finanzi- 
elle Fördemng nach den Förderbestimmungen 
für Strom aus Biomasse des Emeuerbare-Ener- 

4. unverändert 
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gien-Gesetzes in der für die Anlage jeweils an- 


zuwendenden Fassung“ ersetzt. 


5. Teil 4 wird wie folgt gefasst: 

5. Teil 4 wird wie folgt gefasst: 

„Teil 4 

„Teil 4 

Zentrales Informationsregister 

Zentrales Informationsregister 

§61 

§61 

(weggefallen) 

unverändert 

§62 

§62 

(weggefallen) 

unverändert 

§63 

§63 

(weggefallen) 

unverändert 

§64 

§64 

(weggefallen) 

unverändert 

§65 

§65 

(weggefallen) 

unverändert 

§66 

§66 

Informationsr egi ster 

unverändert 

Die zuständige Behörde führt ein zentrales Re- 


gister über alle Zertifizierungssysteme, Zertifizie- 


rungsstellen, Zertifikate, Nachweise, Bescheini- 


gungen und Berichte im Zusammenhang mit der 


Nachweisführang nach dieser Verordnung (Infor- 


mationsregister). 


§67 

§67 

Datenabgleich 

Datenabgleich 

(1) Die zuständige Behörde gleicht die Daten 

(1) Die zuständige Behörde gleicht die Daten 

im Informationsregister ab 

im Informationsregister ab 

1 . mit den Daten im Anlagenregister nach § 6 

1 . mit den Daten im Anlagenregister nach § 6 

des Emeuerbare-Energien-Gesetzes oder 

des Emeuerbare-Energien-Gesetzes oder 

mit den Daten des Gesamtanlagenregisters 

mit den Daten des Gesamtanlagenregisters 

nach §51 Absatz 3 des Energiewirtschafts- 

nach § 53b des Energiewirtschaftsgesetzes, 

gesetzes, soweit dieses nach § 6 Absatz 3 des 

soweit dieses nach § 6 Absatz 3 des Emeu- 

Emeuerbare-Energien-Gesetzes die Aufga- 

erbare-Energien-Gesetzes die Aufgaben des 

ben des Anlagenregisters wahmimmt, und 

Anlagenregisters wahmimmt, und 

2. mit den Daten, die der für Biokraftstoffe zu- 

2. unverändert 

ständigen Stelle nach § 37d Absatz 1 des 


Bundes-Immissionsschutzgesetzes vorlie- 


gen. 


(2) Bei Nachhaltigkeitsnachweisen nach § 23 

(2) unverändert 
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§68 

Maßnahmen der zuständigen Behörde 


§68 

unverändert 


Die zuständige Behörde muss dem Netzbetrei- 
ber, an dessen Netz die Anlage zur Stromerzeu- 
gung angeschlossen ist. Folgendes mitteilen, so- 
weit es sich auf die in dieser Anlage eingesetzte 
flüssige Biomasse bezieht: 


1. Verstöße gegen die Mitteilungspflicht nach 
§ 13, 

2. Widersprüche zwischen verschiedenen Daten, 
die im Rahmen des Datenabgleichs bekannt ge- 
worden sind, und 


3. sonstige Zweifel an 

a) der Wirksamkeit eines Nachhaltigkeits- 
nachweises, eines Zertifikates 
oder einer Bescheinigung oder 

b) der Richtigkeit der darin nachgewiesenen 
Tatsachen. 


§69 

(weggefallen)“. 


6. § 72 wird aufgehoben. 


7. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 werden die Buchstaben b bis d 
durch folgende Buchstaben b bis e ersetzt: 


§69 

unverändert 

unverändert 

§ 73 wird wie folgt geändert: 
a) unverändert 


„b) das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, 

c) das Bundesministerium für Emährang 
und Landwirtschaft, 

d) das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktor Sicher- 
heit und 

e) die nachgeordneten Behörden dieser 
Ministerien, insbesondere an die Bun- 
desnetzagentur, das Umweltbundesamt 
und die für Biokraftstoffe zuständige 
Stelle nach § 37d Absatz 1 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes,“. 
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b) Absatz la wird wie folgt gefasst: 

„(la) Soweit dies zum Abgleich der Daten 
des Informationsregisters nach § 66 mit dem 
Anlagenregister nach § 6 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes oder dem Gesamtanla- 
genregister nach §51 Absatz 3 des Energie- 
wirtschaftsgesetzes erforderlich ist, soweit 
dieses nach § 6 Absatz 3 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes die Aufgaben des Anla- 
genregisters wahmimmt, darf die zuständige 
Behörde Informationen an das jeweilige Re- 
gister übermitteln.“ 

b) Absatz la wird wie folgt gefasst: 

„(la) Soweit dies zum Abgleich der Daten 
des Informationsregisters nach § 66 mit dem 
Anlagenregister nach § 6 des Emeuerbare- 
Energien-Gesetzes oder dem Gesamtanla- 
genregister nach § 53b des Energiewirt- 
schaftsgesetzes erforderlich ist, soweit die- 
ses nach § 6 Absatz 3 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes die Aufgaben des Anlagenre- 
gisters wahmimmt, darf die zuständige Be- 
hörde Informationen an das jeweilige Regis- 
ter übermitteln.“ 

8. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 Nummer 9 werden die Wörter 
„Anlagen- und“ gestrichen. 

b) ln Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Er- 
nährung, Landwirtschaft und Verbraucher- 
schutz“ durch die Wörter „Ernährung und 
Landwirtschaft“ ersetzt. 

c) ln Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „Na- 
turschutz“ ein Komma und das Wort „Bau“ 
eingefijgt. 

8. unverändert 

9. ln § 16 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b Dop- 
pelbuchstabe bb, in § 77 Satz 1 und in Anlage 5 
Nummer 4 Satz 1 wird jeweils nach dem Wort 
„Naturschutz“ ein Komma und das Wort „Bau“ 
eingefügt. 

10. ln § 77 Satz 2 werden die Wörter „Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ durch 
die Wörter „Ernährung und Landwirtschaft“ er- 
setzt. 

1 1 . ln Anlage 5 Nummer 4 Satz 1 werden die Wör- 
ter „Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau- 
cherschutz“ durch die Wörter „Ernährung und 
Landwirtschaft“ ersetzt. 

9. unverändert 

10. unverändert 

11. unverändert 

Artikel 19 

Änderung der Ausgleiehsmeehanismus-Ausfüh- 
rungsverordnung 

Artikel 18 

Änderung der Ausgleiehsmeehanismus-Ausfüh- 
rungsverordnung 

Die Ausgleichsmechanismus-Ausführangsver- 
ordnung vom 22. Februar 2010 (BGBl. 1 S. 134), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Feb- 
raar 2013 (BGBl. 1 S. 3 10) geändert worden ist, wird 

Die Ausgleichsmechanismus-Ausführangsver- 
ordnung vom 22. Febmar 2010 (BGBl. 1 S. 134), die 
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wie folgt geändert: 

zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Feb- 
raar 2013 (BGBl. 1 S. 3 10) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. ln § 1 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils 
die Angabe „16“ durch die Wörter „19 Absatz 1 
Nummer 2“ und die Angabe „35“ durch die An- 
gabe „55“ ersetzt. 

2. ln § 2 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 die 
Angabe „4“ durch die Angabe „1“ ersetzt. 

1. ln § 1 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils 
die Angabe „16“ durch die Wörter „19 Absatz 1 
Nummer 2“ und die Angabe „35“ durch die An- 
gabe „57“ ersetzt. 

2. unverändert 

3. § 3 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) ln Satz 3 wird die Angabe „nach § 33b“ 

durch die Wörter „im Sinne des § 5 Num- 
mer 9“ ersetzt. 

b) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) ln Buchstabe a werden die Wörter 
„den §§ 29 und 30“ durch die An- 
gabe „§ 47“ ersetzt. 

bbb) ln Buchstabe b wird die Angabe 
„31“ durch die Angabe „48“ ersetzt. 

bb) ln Nummer 2 wird die Angabe „28“ 
durch die Angabe „46“ ersetzt. 

ec) ln Nummer 3 Buchstabe a und b wird 
jeweils die Angabe „32“ durch die An- 
gabe „49“ ersetzt. 

dd) ln Nummer 4 wird die Angabe „27“ 
durch die Angabe „42“ ersetzt. 

ee) ln Nummer 5 wird die Angabe „23“ 
durch die Angabe „38“ ersetzt. 

ff) ln Nummer 6 wird die Angabe „24 bis 
26“ durch die Angabe „39 bis 41“ er- 
setzt. 

3. § 3 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) ln Satz 3 wird die Angabe „nach § 33b“ 

durch die Wörter „im Sinne des § 5 Num- 
mer 9“ ersetzt. 

b) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) ln Buchstabe a werden die Wörter 
„den §§ 29 und 30“ durch die An- 
gabe „§ 49“ ersetzt. 

bbb) ln Buchstabe b wird die Angabe 
„3 1“ durch die Angabe „50“ ersetzt. 

bb) ln Nummer 2 wird die Angabe „28“ 
durch die Angabe „48“ ersetzt. 

ec) ln Nummer 3 Buchstabe a und b wird 
jeweils die Angabe „32“ durch die An- 
gabe „51“ ersetzt. 

dd) ln Nummer 4 wird die Angabe „27“ 
durch die Angabe „44“ ersetzt. 

ee) ln Nummer 5 wird die Angabe „23“ 
durch die Angabe „40“ ersetzt. 

ff) ln Nummer 6 wird die Angabe „24 bis 
26“ durch die Angabe „41 bis 43“ er- 
setzt. 

4. ln § 6 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „nach 
Maßgabe einer vollziehbaren Entscheidung der 
Bundesnetzagentur nach § 61 Absatz 1 Num- 
mer 3 und 4 des Emeuerbare-Energien-Geset- 
zes“ gestrichen. 

4. unverändert 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) ln den Absätzen 1 und 3 Satz 1 wird je- 
weils die Angabe „16“ durch die Wörter 

5. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) ln den Absätzen 1 und 3 Satz 1 wird jeweils die 
Angabe „16“ durch die Wörter „19 Absatz 1 
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„19 Absatz 1 Nummer 2“ und die An- 
gabe „35“ durch die Angabe „55“ er- 
setzt. 

b) ln Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„37“ durch die Angabe „57“ ersetzt. 

Nummer 2“ und die Angabe „35“ durch die An- 
gabe „57“ ersetzt. 

b) ln Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 37 Ab- 
satz 2“ durch die Angabe „§ 60 Absatz 1“ er- 
setzt. 

Artikel 20 

Änderung der Herkunftsnaehweisverordnung 

Artikel 19 

Änderung der Herkunftsnaehweisverordnung 

Die Herkunftsnachweisverordnung vom 28. No- 
vember 2011 (BGBl. 1 S. 2447), die durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. 1 S. 1754) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Herkunftsnaehweisverordnung vom 28. No- 
vember 2011 (BGBl. 1 S. 2447), die durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. August 2012 (BGBl. 1 S. 1754) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. ln § 4 Absatz 1 werden die Wörter „Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Techno- 
logie nach Maßgabe des § 64 Absatz 4 Nummer 

5 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes“ durch 
die Wörter „Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

1. unverändert 

2. ln § 5 Satz 1 werden die Wörter „Umwelt, Natur- 
schutz und Reaktorsicherheit“ durch die Wörter 
„Wirtschaft und Energie“ und wird die Angabe 
„55“ durch die Angabe „75“ ersetzt. 

2. ln § 5 Satz 1 werden die Wörter „Umwelt, Natur- 
schutz und Reaktorsicherheit“ durch die Wörter 
„Wirtschaft und Energie“ und wird die Angabe 
„55“ durch die Angabe „79“ ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) ln dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
die Wörter „Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und dem Bundesmi- 
nisterium für Wirtschaft und Technolo- 
gie“ durch die Wörter „Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

bb) ln Nummer 2 Buchstabe b wird die An- 
gabe „55“ durch die Angabe „75“ er- 
setzt. 

cc) ln Nummer 5 wird die Angabe „55“ 
durch die Angabe „75“ ersetzt. 

b) ln Absatz 2 wird die Angabe „63a“ durch die 

Angabe „84“ ersetzt. 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) ln dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
die Wörter „Umwelt, Naturschutz und 
Reaktor Sicherheit und dem Bundesmi- 
nisterium für Wirtschaft und Technolo- 
gie“ durch die Wörter „Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

bb) ln Nummer 2 Buchstabe b wird die An- 
gabe „55“ durch die Angabe „79“ er- 
setzt. 

cc) ln Nummer 5 wird die Angabe „55“ 
durch die Angabe „79“ ersetzt. 

b) ln Absatz 2 wird die Angabe „63 a“ durch die 

Angabe „87“ ersetzt. 
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Artikel 21 

Änderung der Herkunftsnaehweis-Durehfüh- 
rungsverordnung 

Artikel 20 

Änderung der Herkunftsnaehweis-Durehfüh- 
rungsverordnung 

Die Herkunftsnachweis-Durchführungsverord- 
nung vom 15. Oktober 2012 (BGBl. 1 S. 2147) wird 
wie folgt geändert: 

Die Herkunftsnachweis-Durchführangsverord- 
nung vom 15. Oktober 2012 (BGBl. 1 S. 2147) wird 
wie folgt geändert: 

1 . § 2 wird wie folgt geändert: 

a) ln Nummer 1 wird die Angabe „3“ durch 
die Angabe „5“ ersetzt. 

b) ln den Nummern 5 und 7 wird jeweils die 
Angabe „55“ durch die Angabe „75“ er- 
setzt. 

1 . § 2 wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 

b) ln den Nummern 5 und 7 wird jeweils die 
Angabe „55“ durch die Angabe „79“ er- 
setzt. 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter 
„Vergütung nach § 16“ durch die Wörter 
„Förderung nach § 19“ ersetzt und die Wör- 
ter „und die Strommenge nicht nach § 33b 
Nummer 1 des Emeuerbare-Energien-Ge- 
setzes vermarktet“ gestrichen. 

b) ln Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Ver- 
gütung nach § 16“ durch die Wörter „Förde- 
rang nach § 19“ ersetzt und die Wörter „oder 
die Strommenge nach § 33b Nummer 1 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes vermarktet“ 
gestrichen. 

2. unverändert 

3. ln § 10 Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Offshore-Anlagen im Sinne des § 3 Nummer 9“ 
durch die Wörter „Windenergieanlagen auf See 
nach § 5 Nummer 35“ ersetzt. 

3. ln § 10 Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Offshore-Anlagen im Sinne des § 3 Nummer 9“ 
durch die Wörter „Windenergieanlagen auf See 
nach § 5 Nummer 36“ ersetzt. 

4. ln § 1 1 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b werden 
nach den Wörtern „§ 39 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ die Wörter „in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung und § 99 Absatz 2 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes“ eingefügt. 

4. ln § 1 1 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b werden 
nach den Wörtern „§ 39 des Emeuerbare-Ener- 
gien-Gesetzes“ die Wörter „in der am 31. Juli 
2014 geltenden Fassung und § 104 Absatz 2 des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes“ eingefügt. 

5. ln § 13 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird je- 
weils die Angabe „3“ durch die Angabe „5“ er- 
setzt. 

5. unverändert 

6. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „der 
Strom aus der Anlage nicht nach § 33b Num- 
mer 1 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes 
direkt vermarktet wird und für den Strom aus 
der Anlage nicht die Vergütung“ durch die 
Wörter „für den Strom aus der Anlage keine 

6. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „der 
Strom aus der Anlage nicht nach § 33b Nummer 

1 des Emeuerbare-Energien-Gesetzes direkt 
vermarktet wird und für den Strom aus der An- 




Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


- 173- 


Drucksache 18/1891 


Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

finanzielle Förderung“ ersetzt. 

läge nicht die Vergütung nach § 16 des Erneu- 


erbare-Energien-Gesetzes“ durch die Wörter 


„für den Strom aus der Anlage keine finanzielle 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

Fördemng“ ersetzt. 

aa) ln Satz 1 wird das Wort „Vergütung“ 

b) unverändert 

durch die Wörter „finanzielle Förde- 


rung“ und werden die Wörter „wird o- 


der ob der Strom nach § 33b Nummer 


1, 2 oder 3 des Emeuerbare-Energien- 


Gesetzes vermarktet wird.“ durch die 


Wörter „und in welcher Veräußerungs- 


form im Sinne des § 20 Absatz 1 des 


Emeuerbare-Energien-Gesetzes der 


Strom veräußert wird.“ ersetzt. 


bb) ln Satz 2 wird das Wort „Vermark- 


tungsform“ durch das Wort „Veräuße- 


rungsform“ ersetzt. 


7. In § 27 wird wie folgt geändert: 

7. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) ln Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe 

a) ln Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „62“ 

„62“ durch die Angabe „82“ ersetzt. 

durch die Angabe „86“ ersetzt. 

b) ln Absatz 2 die Angabe „64e“ durch die An- 

b) ln Absatz 2 wird die Angabe „64e“ durch die 

gabe „90“ ersetzt. 

Angabe „93“ ersetzt. 

8. § 29 wird wie folgt gefasst: 

8. § 29 wird wie folgt gefasst: 

„§ 29 


Bußgeldvorschrift 

„§ 29 

Bußgeldvorschrift 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 82 Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe b des Emeuerbare-Ener- 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Absatz 1 

gien-Gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr- 

Nummer 4 Buchstabe b des Emeuerbare-Ener- 

lässig 

gien-Gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr- 
lässig 

1 . entgegen § 6 Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1 

1 11 T r A Y* o ZI Q E 

oder Satz 2 einen Herkunftsnachweis bean- 

i. unvcrdnucri 

tragt, 


2. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 4 den dort genann- 

2. unverändert 

ten Strom nicht liefert. 


3. entgegen § 16 Absatz 3 oder § 17 Absatz 2 

3. unverändert 

Satz 2 einen Antrag stellt oder 


4. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 2, Absatz 4, 5 


Satz 2 oder Absatz 6 Satz 3 einen Herkunfts- 

4. unverändert 

nachweis verwendet. 


(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 82 Absatz 1 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Absatz 1 

Nummer 3 Buchstabe c des Emeuerbare-Ener- 

Nummer 4 Buchstabe c des Emeuerbare-Ener- 
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gien-Gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr- 
lässig 

gien-Gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr- 
lässig 

1 . entgegen § 1 1 Absatz 4 Satz 2 oder § 24 Ab- 
satz 1 Satz 5 Daten nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfü- 
gung stellt. 

1. unverändert 

2. entgegen § 12 Absatz 1 oder § 20 die dort ge- 
nannten Daten oder eine Änderung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
übermittelt. 

2. unverändert 

3. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 2 eine Bestäti- 
gung nicht richtig oder nicht vollständig ab- 
gibt. 

3. unverändert 

4. entgegen § 21 Absatz 3 oder § 22 Absatz 4 
eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll- 
ständig oder nicht rechtzeitig macht. 

4. unverändert 

5. entgegen § 22 Absatz 1, 2 Satz 1, 2 oder Satz 

3 oder Absatz 5 Satz 2 eine dort genannte An- 
gabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht auf die vorgeschriebene Weise oder 
nicht rechtzeitig übermittelt oder 

5. unverändert 

6. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 4 eine dort ge- 
nannte Bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig 
übermittelt.“ 

6. unverändert 

Artikel 22 

Artikel 22 

Änderung der Besondere-Ausgleichsregelung-Ge- 
bührenverordnung 

entfällt 

Die Besondere-Ausgleichsregelung-Gebühren- 
verordnung vom 5. März 2013 (BGBl. IS. 448) wird 
wie folgt geändert: 


1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „ 40 bis 
43 “ durch die Angabe „ 60 bis 63 “ ersetzt. 


2. In Nummer 1 der Anlage wird jeweils die An- 
gabe „ 41 “ durch die Angabe „ 61 “ und die 
Angabe „ 42 “ durch die Angabe „ 62 “ ersetzt. 


Artikel 23 

Artikel 21 

Änderung der Anlageverordnung 

unverändert 

ln § 2 Absatz 4 Nummer 3 der Anlageverordnung 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. 1 S. 3913), die zu- 
letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1 1 . Februar 
2011 (BGBl. 1 S. 250) geändert worden ist, wird die 
Angabe „3 Nummer 3“ durch die Angabe „5 Nummer 
14“ ersetzt. 
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Entwurf 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Artikel 24 

Artikel 22 

Änderung der Pensionsfonds-Kapitalanlagenver- 
ordnung 

unverändert 

ln § 2 Absatz 4 Nummer 3 der Pensionsfonds-Kapi- 
talanlagenverordnung vom 21. Dezember 2001 
(BGBl. 1 S. 4185), die zuletzt durch Artikel 1 derVer- 
ordnung vom 9. Mai 2011 (BGBl. 1 S. 794) geändert 
worden ist, wird die Angabe „3 Nummer 3“ durch die 
Angabe „5 Nummer 14“ ersetzt. 


Artikel 25 

Artikel 23 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2014 in Kraft. 
Gleichzeitig treten das Emeuerbare-Energien-Gesetz 
vom 25. Oktober 2008 (BGBl. 1 S. 2074), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 

2012 (BGBl. 1 S. 2730) geändert worden ist, und die 
Managementprämienverordnung vom 2. November 
2012 (BGBl. 1 S. 2278) außer Kraft. 

unverändert 
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Bericht des Abgeordneten Thomas Bareiß 


Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 

Zu Buchstabe a 

Der Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/1304 wurde in der 33. Sitzung des Deutschen Bundestages am 8. Mai 
2014 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Ausschuss für Ernährung 
und Landwirtschaft, den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und den Ausschuss für Umwelt, Na- 
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Mitberatung überwiesen. An den Ausschuss für Recht und Verbrau- 
cherschutz und den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung wurde der Gesetzentwurf auf Drack- 
sache 18/1304 in der 36. Sitzung am 22. Mai 2014 zur Mitberatung bzw. gutachtlich überwiesen. 

Die Dracksache 18/1573 wurde gemäß § 80 Abs. 3 GO am 6. Juni 2014 an den Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie zur Federführung sowie an den Rechtsausschuss, den Ausschuss für Emährang und Landwirtschaft, 
den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit zur Mitberatung überwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 18/1449 wurde in der 37. Sitzung des Deutschen Bundestages am 23. Mai 
20 14 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Innenausschuss, den Rechts- 
ausschuss, den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Emährang und Landwirtschaft, 
den Ausschuss für Verkehr und Digitale Infrastruktur und den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit, den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss für 
Tourismus, und den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union zur Mitberatung überwiesen. 
Zu Buchstabe c 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 18/1572 wurde in der 39. Sitzung des Deutschen Bundestages am 05. Juni 
20 14 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Innenausschuss, den Rechts- 
ausschuss, den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, 
den Ausschuss für Verkehr und Digitale Infrastruktur und den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit, den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss für 
Tourismus, und den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union zur Mitberatung sowie an den 
Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung gutachtlich überwiesen. 

Zu Buchstabe d 

Der Antrag auf Drucksache 18/1331 wurde in der 33. Sitzung des Deutschen Bundestages am 8. Mai 2014 an 
den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Rechtsausschuss, den Finanzaus- 
schuss, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und den Ausschuss für Um- 
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Mitberatung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Zu Buchstabe a 

Ziel des von der Bundesregierung auf Drucksachen 18/1304, 18/1573 eingebrachten Gesetzentwurfs ist es, die 
Entwicklung zu einer Energieversorgung ohne Atomenergie und mit stetig wachsendem Anteil emeuerbarer 
Energien konsequent und planvoll fortzuführen. 

Auch soll mit dem Gesetzentwurf das Ziel erreicht werden, den Anteil der emeuerbaren Energien an der deut- 
schen Stromversorgung stetig zu erhöhen. Bis 2050 sollen mindestens 80 Prozent des deutschen Bruttostrom- 
verbrauchs durch emeuerbare Energien gedeckt werden. Bis 2025 soll der Anteil der emeuerbaren Energien auf 
40 bis 45 Prozent und bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent steigen. Zugleich soll diese Novelle die Kostendynamik 
der vergangenen Jahre beim Ausbau der emeuerbaren Energien durchbrechen und so den Anstieg der Strom- 
kosten für Stromverbraucher begrenzen. Zudem soll sich der weitere Ausbau der emeuerbaren Energien auf 
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kostengünstige Technologien konzentrieren. Der Ausbaupfad für Energieerzeugungsanlagen soll begrenzt wer- 
den. So soll die installierte Leistung der Windenergieanlagen an Land nur um 2.500 Megawatt pro Jahr erhöht 
werden. Die installierte Leistung von Windenergieanlagen auf See soll auf insgesamt 6.500 Megawatt im Jahr 
2020 und 15.000 Megawatt im Jahr 2030 steigen. Die Steigerung der Erzeugung von Solarstrom (Photovoltaik) 
soll 2.500 Megawatt pro Jahr nicht überschreiten, und der Zuwachs an installierter Leistung der Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus Biomasse auch zwecks Erhaltung der biologischen Vielfalt auf 100 Megawatt pro 
Jahr begrenzt werden. Keine Mengensteuerung ist auf Grund der Marktentwicklung bei Geothermie und Was- 
serkraft vorgesehen. Dies soll auch für die Förderung der Stromerzeugung aus Deponie-, Klär- und Grubengas 
gelten. Darüber hinaus sollen spätestens 2017 die finanzielle Förderung und ihre Höhe für die emeuerbaren 
Energien wettbewerblich über technologiespezifische Ausschreibungen ermittelt werden. Um Erfahrungen mit 
Ausschreibungen zu sammeln, soll die Förderang von Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Pilotmodell auf ein 
Ausschreibungssystem umgestellt werden. Auf Grundlage dieser Erfahrungen ist vorgesehen, spätestens 2017 
die Förderhöhe für emeuerbare Energien generell im Rahmen von Ausschreibungen wettbewerblich zu ermit- 
teln. Außerdem soll die Direktvermarktung von aus emeuerbaren Energien erzeugtem Strom verpflichtend wer- 
den. Die Direktvermarktung ist zunächst für Neuanlagen und ab einer Leistung von 500 Kilowatt ab 1. August 
2014 vorgesehen. Ab 1. Januar 2016 soll die Grenze auf 250 Kilowatt und ab 1. Januar 2017 auf 100 Kilowatt 
sinken. An den Kosten des Ausbaus emeuerbarer Energien (EEG-Umlage) sollen alle Stromverbraucher in adä- 
quater Weise beteiligt werden, ohne dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der stromintensiven Industrie 
gefährdet würde. Daher sieht der Entwurf eine Regelung für eigenerzeugten und selbst verbrauchten Strom vor. 
Laut Entwurf werden Eigenversorger grundsätzlich Elektrizitätsversorgungsuntemehmen gleichgestellt und da- 
mit zur Zahlung der EEG-Umlage an die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet. Eine Zahlungspflicht soll je- 
doch in bestimmten Fällen nicht bestehen, zum Beispiel, wenn die Anlage bereits vor dem 1. August 2014 
genutzt wurde. Auch bei einer völlig autarken Eigenversorgung, für die zu keinem Zeitpunkt Strom aus dem 
Netz für die allgemeine Versorgung bezogen wird, soll keine Zahlungspflicht bestehen. Im Übrigen sieht der 
Entwurf vor, dass die EEG-Umlage um 50 Prozent reduziert wird, wenn es sich um eine Eigenversorgung mit 
Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus emeuerbaren Energien oder hocheffizienten Kraft-Wärme- 
Kopplungsanlagen handelt. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes ist eine Reduzierung um 85 Pro- 
zent vorgesehen. 

Als wesentliches Ziel des Entwurfs wird formuliert, die EEG-Umlage in den nächsten Jahren auf dem heutigen 
Niveau zu stabilisieren. 2013 wurden an die Betreiber von emeuerbaren Energieanlagen Vergütungen in Höhe 
von 22,8 Milliarden Euro gezahlt. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher EEG- Vergütungssatz von 17 Cent 
pro Kilowattstunde für den Besfand, während für Neuanlagen 14,6 Cent angegeben werden. Dieser Vergütungs- 
satz soll für 2015 ans Nefz gehende Neuanlagen auf zwölf Cent sinken. Der Umbau der Energieversorgung 
bietet nach Einschätzung der Bundesregierung enorme Potenziale für Innovation, Wachstum und Beschäfti- 
gung. So sei im Bereich der emeuerbaren Energien für das Jahr 2012 ein Investitionsvolumen von 19,5 Milli- 
arden Euro zu verzeichnen, davon 16,5 Milliarden im Stromsektor. Der Brattobeschäftigungseffekt betrage 
377.800 Personen. Zwei Drittel der Arbeitsplätze (268.000) seien auf die Wirkung des EEG zurückzuführen. 
Das EEG leiste zudem einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen und Luft- 
schadstoffen und somit zur Vermeidung von externen Schadenskosten 
Zu Buchstaben b und c 

Mit den wortgleichen Gesetzentwürfen von Bundesregierung und Koalitionsfraktionen sollen die bisherigen 
Ausnahmeregelungen des Emeuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) fortgeführt werden und so zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Industriestandorts Deutschland beitragen. Anträge auf Reduzierung 
der EEG-Umlage können Unternehmen aus den Branchen stellen, die von den Umwelt- und Energiebeihilfe- 
leitlinien der EU-Kommission als ström- und handelsintensiv eingestuft und auf zwei Listen zusammengestellt 
worden sind. Außerdem muss der Anteil der Stromkosten an der Brattowertschöpfung der Unternehmen einen 
Mindestanteil aufweisen. Der Mindestanteil beträgt bei 68 Branchen der Liste 1 mindestens 16 Prozent (ab 
2015: 17 Prozent). Liste 1 reicht unter anderem vom Steinkohlenbergbau über die Herstellung von Ölen, Fetten, 
Malz und Gemüsesäften sowie von Holzwerken bis zur Herstellung von Industriegasen, Mineralöl, Aluminium, 
Blei, Zink, Kupfer sowie der Aufbereitung von Kernbrennstoffen. 

Bei Unternehmen der Liste 2 beträgt der Mindestanteil der Stromkosten an der Brattowertschöpfung der Unter- 
nehmen für 151 Branchen mindesfens 20 Prozent. Branchenliste 2 beginnt mit der Gewinnung von Erdgas und 
Erdöl sowie anderen Bodenschätzen und reicht weiter von der Fleischverarbeitung, der Herstellung von Texti- 
lien, elektronischen Geräten, Maschinen für verschiedene Branchen bis zur Herstellung von militärischen 
Kampffahrzeugen, Münzen und Spielwaren. Die Eintrittsschwelle in die Besondere Ausgleichsregelung wird 
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gegenüber der bisherigen Regelung (einheitlich 14 Prozent) moderat angehoben und zielt darauf ab, zu verhin- 
dern, dass der Kreis der privilegierten Unternehmen sich künftig vergrößert. 

Die privilegierten Unternehmen sollen grandsätzlich 15 Prozent der EEG-Umlage bezahlen. Diese Belastung 
soll jedoch auf vier beziehungsweise 0,5 Prozent der Bruttowertschöpfung der Unternehmen begrenzt werden. 
Ungeachtet dessen sollen alle privilegierten Unternehmen für die erste Gigawattstunde die EEG-Umlage in 
voller Höhe und für alle darüber hinaus gehenden Kilowattstunden mindestens 0, 1 Cent bezahlen. Unterneh- 
men, die höher belastet werden als bisher, sollen bis 2019 Zeit erhalten, um sich auf den Anstieg der Belastung 
einzustellen: Zu diesem Zweck darf sich die von einem Unternehmen zu zahlende EEG-Umlage von Jahr zu 
Jahr höchstens verdoppeln. 

Für die Unternehmen gibt es noch weitere Übergangs- und Härtefallregelungen. So sollen bis 2014 privilegierte 
Unternehmen, die künftig nicht mehr antragsberechtigt sind, ab 2015 für die erste Gigawattstunde die volle 
EEG-Umlage zahlen müssen und im Übrigen mindestens 20 Prozent der Umlage. Diese nur für bestimmter 
Konstellationen geltende Regelung soll Härtefalle im Zuge der Systemumstellung vermeiden und nicht befristet 
werden. 

Wie aus dem Gesetzentwurf weiter hervorgeht, wird in diesem Jahr eine Strommenge von 107,1 Terrawattstun- 
den als privilegiert anerkannt. Davon betreffen 90 Prozent die Industrie und zehn Prozent Schienenbahnen. Die 
Entlastungswirkung beträgt nach diesen Angaben insgesamt 5,1 Milliarden Euro. Die Neuregelung zielt nicht 
darauf ab, Mehreinnahmen zu generieren, vielmehr soll eine Ausweitung des Begünstigtenkreises und Minder- 
einnahmen im Vergleich zu der bisherigen Regelung vermieden werden. 

Die in den wortgleichen Gesetzentwürfen von Bundesregierang und Koalitionsffaktionen vorgesehenen Rege- 
lungen wurden von den Koalitionsfraktionen in dem Änderungsantrag 1 8(9) 1 57 im W esentlichen übernommen. 
Zu Buchstabe d 

Die Antrag stellende Fraktion DIE LINKE, fordert die Bundesregierung auf, ihren Entwurf zur Novelle des 
Emeuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zurückzuziehen und durch eine geänderte Neufassung zu ersetzen, ln 
der Neufassung sollen nach dem Willen der Antragsteller die nach ihrer Auffassung unberechtigten Industrie- 
Rabatte zu Lasten der Privathaushalte abgeschafft werden. Allerdings will die Fraktion, dass die internationale 
Wettbewerbssituation berücksichtigt wird und Arbeitsplätze nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Wei- 
terhin sollen das Eigenstromprivileg für selbst erzeugten Strom eingeschränkt und die Einspeisevergütung in 
der heutigen Form erhalten werden. Auf Instrumente wie die Direktvermarktung und Ausschreibungen soll 
verzichtet werden. Außerdem verlangt die Fraktion DIE LINKE, die Vergütung von Ökostrom an besonders 
ertragreichen Standorten heranterzufahren und dafür an weniger ertragreichen Standorten zu verbessern. Ein 
Teil der Zahlungsverpflichtungen der Stromkunden über die EEG-Umlage soll gestreckt und in einen Energie- 
wendefonds ausgelagert werden. 

Neben einem Verbot von Stromsperren und einer Senkung der Stromsteuer soll außerdem der Heizkostenzu- 
schuss beim Wohngeld wieder eingeführt und eine Abwrackprämie für sogenannte „Stromfresser“ geschaffen 
werden. So soll jeder Privathaushalt bei Neuanschaffung großer Elektrogeräte mit geringem Energieverbrauch 
einen Zuschuss von 200 Euro erhalten. 

III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Zu Buchstabe a 

Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/1304, 18/1573 in seiner 21. Sitzung am 24. 
Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, dessen Annahme. 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft verzichtet auf die Abgabe eines mitberatenden Votums 
zum Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/1304, 18/1573. 

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/1304, 
18/1573 in seiner 13. Sitzung am 24. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD bei Abwesenheit der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen 
Annahme. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat den Gesetzentwurf auf Drucksa- 
chen 18/1304, 18/1573 in seiner 18. Sitzung am 24. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der 
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Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE 
GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklnng hat den Gesetzentwurf auf Dracksachen 
18/1304, 18/1573 in seiner 4. Sitzung am 21. Mai 2014 beraten und gab folgende gutachtliche Stellungnahme 
ab: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs ist gegeben. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstra- 
tegie ergibt sich hinsichtlich folgender Managementregeln und Indikatoren: 

Managementregel 1 (Grandregel) 

Managementregel 2 (Emeuerbare Naturgüter) 

Managementregel 3 (Anpassungsfähigkeit der natürlichen Systeme) Managementregel 5 (Strukturwandel) 
Managementregel 6 (Energie- und Ressourcenverbrauch) 

Indikator 1 (Ressourcenschonung) 

Indikator 2 (Klimaschutz) 

Indikator 3 (Emeuerbare Energien) 

Indikator 7 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge) Indikator 8 (Innovation) 

Indikator 10 (Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) 

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes getroffen: 

„Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfs wurden die Ziele und Managementregeln der nationalen Nachhaltig- 
keitsstrategie berücksichtigt. Nach Überprüfung der zehn Managementregeln der Nachhaltigkeit und der 21 
Schlüsselindikatoren für eine nachhaltige Entwicklung erweist sich das Gesetz als vereinbar mit der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie. 

Das Gesetz verfolgt mehrere Ziele: Hierzu zählen der weitere stetige und planbare Ausbau der emeuerbaren 
Energien im Strombereich, die Integration der emeuerbar erzeugten Strommengen in das Energieversorgungs- 
system zu möglichst geringen volkswirtschaftlichen Kosten und die Sicherstellung der Bezahlbarkeit der Ener- 
giewende für die Bürger sowie die Wirtschaft. Der weitere Ausbau der emeuerbaren Energien steht somit im 
Einklang mit den Indikatorbereichen 1 bis 3 der Nachhaltigkeitsindikatoren zur Generationengerechtigkeit 
(Ressourcenschonung, Klimaschutz, emeuerbare Energien). Durch die Festlegung des Ausbaukorridors für er- 
neuerbare Energien und die Konzentration auf die kostengünstigen Technologien wird dafür gesorgt, dass die 
Energiewende bezahlbar bleibt und einer Überforderung entgegengewirkt wird, wodurch die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Stromkunden berücksichtigt wird (Indikatorbereich 10). Dem Aspekt der Wirtschaft- 
lichkeit und Sozialverträglichkeit dienen auch die Streichung des Grünstromprivilegs, die Beteiligung des Ei- 
genversorgung an der EEG-Umlage und die Änderungen an der Besonderen Ausgleichsregelung, da mit diesen 
Änderungen die aus der Förderang emeuerbarer Energien entstehen- den Differenzkosten angemessen auf 
möglichst viele Schultern verteilt werden. 

Neben der Durchbrechung der Kostendynamik im Bereich der emeuerbaren Energien gewährleistet der Aus- 
baukorridor einen zielorientierten, stetigen und nachhaltigen Ausbau der emeuerbaren Energien und gewähr- 
leistet somit Planungssicherheit und verlässliche Investitionsbedingungen für die Akteure auf dem Energie- 
markt (Indikatorbereich 7). Ein wichtiger Baustein in diesem Zusammenhang ist die Einführang eines Anla- 
genregisters, das durch die Bereitstellung der notwendigen energiewirtschaftlichen Informationen sowohl die 
Steuerang des Ausbaus entsprechend dem Ausbaukorridor als auch die Systemintegration emeuerbarer Ener- 
gien erleichtert (Indikatorbereiche 3a und 3b). Zum Ziel der Integration der emeuerbaren Energien in den 
Strommarkt und damit zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Energieversorgung (Indikatorbereich 3) trägt als 
weitere zentrale Maßnahme des Gesetzes auch die Einführang der verpflichtenden Direktvermarktung bei. 

Durch die Förderung der Windenergie auf See als Technologie, bei der hohe Kostensenkungs-potenziale ange- 
nommen werden, wird Innovation bei der Produktion von Strom aus emeuerbaren Energien gefördert, um die 
Zukunft der Energieversorgung mit neuen Lösungen zu gestalten (Indikatorbereich 8). Ebenfalls dem Indi- 
katorbereich der Innovation dient die Einführang eines Ausschreibungsmodells für Photovoltaik-Freiflächen- 
anlagen im Rahmen eines Pilotvorhabens. Hiermit sollen Erfahrungen mit diesem alternativen Fördermodell 
für emeuerbare Energien gesammelt werden." 

Die Managementregeln werden zwar nicht direkt angesprochen, doch durch die ausführliche Darstellung der 
Nachhaltigkeitsprüfung werden diese durchaus mit abgedeckt. 
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Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/1449 in seiner 16. Sitzung am 24. Juni 2014 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Frak- 
tionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/1449 in seiner 21. Sitzung am 24. Juni 2014 
für erledigt erklärt. 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/1449 in seiner 11. Sitzung am 04. Juni 2014 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Frak- 
tionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1449 in seiner 16. Sitzung am 04. Juni 
2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Ausschuss für Eruähruug uud Laudwirtschaft verzichtet auf die Abgabe eines mitberatenden Votums 
zum Gesetzentwurf auf Drucksache 18/1449. 

Der Ausschuss für Verkehr uud digitale lufrastruktur hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1449 in 
seiner 13. Sitzung am 24. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD bei Abwesenheit der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau uud Rcaktorsicherheit hat den Gesetzentwurf auf Dracksa- 
che 18/1449 in seiner 18. Sitzung am 24. Juni 2014 für erledigt erklärt. 

Der Ausschuss für Bilduug, Forschuug uud Tcchuikfolgeuabschätzuug hat den Gesetzentwurf auf Drack- 
sache 18/1449 in seiner 10. Sitzung am 04. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 
dessen Annahme. 

Der Ausschuss für Tourismus hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1449 in seiner 11. Sitzung am 04. 
Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Ausschuss für die Augelegcuhciteu der Europäischeu Uuiou hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 
18/1449 in seiner 12. Sitzung am 04. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen 
Annahme. 

Zu Buchstabe c 

Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1572 in seiner 16. Sitzung am 24. Juni 2014 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Frak- 
tionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1572 in seiner 21. Sitzung am 24. Juni 2014 
für erledigt erklärt. 

Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1572 in seiner 13. Sitzung am 23. Juni 2014 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Frak- 
tionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1572 in seiner 16. Sitzung am 04. Juni 
2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 
Fraktionen DIE LINKE, und BÜND-NIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Ausschuss für Eruähruug uud Laudwirtschaft verzichtet auf die Abgabe eines mitberatenden Votums 
zum Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1572. 

Der Ausschuss für Verkehr uud digitale lufrastruktur hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1572 in 
seiner 13. Sitzung am 24. Juni 2014 beraten und empfiehlt einstimmig bei Abwesenheit der Fraktionen DIE 
LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN die Erledigterklärang des Gesetzentwurfs. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau uud Reaktorsicherheit hat den Gesetzentwurf auf Dracksa- 
che 18/1572 in seiner 18. Sitzung am 24. Juni 2014 für erledigt erklärt. 
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Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-nikfolgenabschätzung hat den Gesetzentwurf auf Druck- 
sache 18/1572 in seiner 10. Sitzung am 04. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜND-NIS 90/DlE GRÜNEN 
dessen Annahme. 

Der Ausschuss für Tourismus hat den Gesetzentwurf auf Dracksache 18/1572 in seiner 12. Sitzung am 24. 
Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Annahme. 

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Euro-päischen Union hat den Gesetzentwurf auf Drucksa-che 
18/1572 in seiner 12. Sitzung am 04. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktio-nen der 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen 
Annahme. 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 18/1572 
in seiner 4. Sitzung am 21. Mai 2014 beraten und gab folgende gutachtliche Stellungnahme ab: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs ist gegeben. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstra- 
tegie ergibt sich hinsichtlich folgender Managementregel: 

Managementregel 6 (Energie- und Ressourcenverbrauch) 

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes getroffen: 

„Bei der Erarbeitung des Gesetzes wurden die Ziele und Managementregeln der nationalen Nachhaltigkeits- 
strategie berücksichtigt. Nach Überprüfung der zehn Managementregeln der Nachhaltigkeit und der 2 1 Schlüs- 
selindikatoren für eine nachhaltige Entwicklung erweist sich das Gesetz als vereinbar mit der nationalen Nach- 
haltigkeitsstrategie. 

Insbesondere trägt das Gesetz durch Einführung weiterer Effizienzanforderungen (Betrieb eines vollwertigen 
Energie- oder Umweltmanagementsystems für alle Unternehmen als Voraussetzung der Inanspruchnahme der 
Besonderen Ausgleichsregelung) zur Kompensation des wachstumsbedingten Anstiegs der Nachfrage nach 
Energie und Ressourcen bei, und der Betrieb der Managementsysteme zeigt auf, wie der Energieverbrauch vom 
Wirtschafts- Wachstum entkoppelt werden kann (Managementregel Nummer 6). 

Für eine Ausweitung entsprechender Effizienzanforderungen im Einklang mit europarechtlichen Entwicklun- 
gen wird in § 91 EEG eine entsprechende Verordnungsermächtigung vorgesehen." 

Die Aussage zur Nachhaltigkeit ist nachvollziehbar. Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Zu Buchstabe d 

Der Rechtsausschuss hat den Antrag auf Dracksache 18/1331 in seiner 21. Sitzung am 24. Juni 2014 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, dessen Ablehnung. 

Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Dracksache 18/133 1 in seiner 11. Sitzung am 04. Juni 2014 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE 
LINKE, bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

Der Haushaltsausschuss hat den Antrag auf Dracksache 18/1331 in seiner 16. Sitzung am 04. Juni 2014 be- 
raten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
DIE LINKE, bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft verzichtet auf die Abgabe eines mitberatenden Votums 
zum Antrag auf Dracksache 18/1331. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat den Antrag auf Dracksache 
18/1331 in seiner 18. Sitzung am 24. Juni 2014 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE, bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND- 
NIS 90/DlE GRÜNEN dessen Ablehnung. 
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IV. Petitionen 

Zu Buchstaben a bis c 

Dem Ausschuss lag eine Vielzahl von Petitionen zur Novellierung des Rechts der Emeuerbaren Energien vor, 
zu denen der Petitionsausschuss jeweils eine Stellungnahme nach § 109 Absatz 1 Satz 2 GO-BT angefordert 
hat. 

V. Öffentliche Anhörungen von Sachverständigen 

Zu der öffentlichen Anhörang, die in der 12. Sitzung am 02. Juni 2014 sowie in der 14. Sitzung am 04. Juni 
2014 stattfand, haben die Anhörangsteilnehmer schriftliche Stellungnahmen abgegeben, die in der Zusammen- 
stellung auf Ausschussdrucksachen 18(9)130, 18(9)132 enthalten sind. 

Folgende Sachverständige haben an der Anhörang teilgenommen: 

Bundesnetzagentur 

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 

Rheinisch-Westfalisches Institut Essen (RWl) 

ARGE Netz GmbH & Co. KG 
Bundesverband BioEnergie e.V. (BBE) 

BBE (Clean Energy Sourcing) 

Juwi AG 

SOHertz Transmission GmbH 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

Bundesverband Emeuerbare Energie e.V. (BEE) 

Statkraft 
EWl Köln 

European Energy Exchange AG 
ENERTRAG AG 

Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) 

Prof Dr. Uwe Leprich, HTW Saarland 
Bündnis Bürgerenergie 
Deutscher Städte- und Gemeindebund 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

Energieintensive Industrien in Deutschland (EID) 

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 

DGB 

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 

Deutsche Energieagentur GmbH (dena) 

Öko -Institut 
Arepo consult 

Das Ergebnis der öffentlichen Anhörang ist in die Ausschussberatung eingegangen. Das Protokoll sowie die 
eingereichten schriftlichen Stellungnahmen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

VI. Abgelehnte Anträge 

Die folgenden von der Fraktion DIE LINKE, eingebrachten Änderungsanträge auf Ausschussdracksachen 
18(9)172 bis 18(9)175 und 18(9)177 fanden im Ausschuss keine Mehrheit: 
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a) Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 

Aussehussdrueksaehe 18(9)172 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie wolle beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird in den Angaben zu §§ 53, 85 und 98 jeweils 
die nachfolgende Angabe ergänzt: „ (weggefallen) 

2. § 2 Absatz 5 wird gestrichen. 

3. Die §§ 53, 85, 95 und 98 werden gestrichen. 

4. In § 50 Absatz 1 wird die Angabe „ oder §53“ gestrichen. 

Begründung: 

Die ab 2017 vorgesehene Ausschreibung der 

Öko Stromförderung würde großen finanzstarken Akteuren in die Hände spielen. Für Bürgerenergien würde 
sich dagegen das Risiko insbesondere bei der kostenintensiven Investitionsvorbereitung derart erhöhen, dass 
kaum noch Bürgerenergieanlagen errichtet werden könnten. Ausschreibungen führen zu einer Marktkonzent- 
ration, die der dezentralen Entwicklung zuwiderläuft. 

Dieser Prozess rüttelt am Grundcharakter der Energiewende, welcher gerade das Engagement von Energie- 
genossenschaften und anderen Formen von Bürgerenergien vor Ort ermöglichen soll. Zudem zeigen Erfahrun- 
gen mit Ausschreibungen aus dem Ausland, dass Ausbauziele unterschritten werden können und die erwartete 
Kostenreduktion ausbleibt. 

Ein Pilotverfahren für PV-Freifiächenanlagen wäre nicht repräsentativ für andere Technologien wie Wind, 
Biomasse oder Geothermie, weil letztere ein höheres Risiko aufgrund längerer Investitionsvorbereitungen tra- 
gen. Zudem ist die Erprobungszeit für das PV-Pilotverfahren (der diesbezügliche Erfahrungsbericht soll am 
30.Juni 2016 vorliegen) bis zur geplanten generellen Einführung von Ausschreibungen viel zu kurz gefasst. 
Ein Verzicht auf die Ausschreibungspfiicht ab 201 7 macht überdies das Pilotvorhaben überflüssig. 

b) Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 

Aussehussdrueksaehe 18(9)173 

Der Bundestag wolle beschließen: 
ln Artikel 1 wird § 58 wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Die Nummern 1 und 3 werden gestrichen. 

bb) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 1 und die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden Nummern 2 bis 4. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 2 “ durch die Angabe „Nummer 1 “ ersetzt. 

c) In Satz 3 werden die Wörter „Nummer 3 bis 6“ durch die Wörter „Nummer 2 bis 4“ ersetzt. 

2. Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 “ werden durch die Wörter „Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 “ ersetzt. 

b) Nummer 1 wird gestrichen. 

c) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden Nummern 1 und 2. 

d) In der Nummer 2 werden die Angabe „ oder 2 “ gestrichen, wird gestrichen. 

c) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden Nummern 1 und 2. 

d) In der Nummer 2 werden die Angabe „ oder 2 “ gestrichen. 

Begründung: 

§ 58 Absatz 2 Punkt 3 des Regierungsentwurfs befreit den so genannten Kraftwerkseigenverbrauch von der 
Zahlung der EEG-Umlage. Davon profitieren insbesondere emissionsintensive und inejfiziente Braunkohle- 
kraftwerke, die einen hohen Stromverbrauch zur Erzeugung von Strom aus Rohbraunkohle haben. Gleichzeitig 
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zählt die Braunkohleverstromung zu den profitabelsten Erzeugungsarten beim gegenwärtigen Strommarktde- 
sign. Sie muss darum über die EEG-Umlage ihren Beitrag zur Finanzierung der Energiewende leisten. 

§ 58 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Regierungs entwurfs schreibt Übergangsregeln fort, die auf Sachverhalten 
des Jahres 2011 fußen. Davon hat kürzlich etwa Vattenfall Gebrauch gemacht, indem die Tagebaue durch die 
Übernahme von Anteilen an den Vattenfall-Kraftwerken selbst zu Stromerzeugern wurden. 

Ermöglicht wird dies durch die in § 58 Absatz 2, Punkt 1 fortgeführte Übergangsregelung für Bestandsanlagen 
vor dem 1. September 2011, die die Rechtslage nach dem EEG 2009 fortsetzt, als die von der EEG-Umlage 
befreite Eigenversorgung noch nicht daran gebunden war, dass keine Durchleitung über das öjfentliche Netz 
oder der Verbrauch in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang stattfand. Es ist jedoch nicht akzeptabel, 
dass der besonders energieintensive Braunkohle-Tagebau mit seinen erheblichen Folgekosten für Menschen, 
Klima und Umwelt weiterhin komplett von der EEG-Umlage befreit sein soll. Mit § 58 Absatz 3 Punkt 1 wie- 
derum werden Anlagen, die Eigenversorger vor dem 1. August 2014 betrieben und zur Eigenversorgung ge- 
nutzt haben, als Bestandsanlagen im Sinne des Gesetzes definiert und somit von der Zahlung der EEG-Umlage 
befreit. Diese großzügige Übergangsregel erlaubt es Unternehmen noch bis zum 1. August dieses Jahres, Mo- 
delle zu entwickeln, die es erlauben, gegenwärtigen Fremdstrombezug in Eigenversorgung zu verwandeln. Eine 
solche Praxis gilt es zu verhindern. 


c) Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 
Aussehussdrueksaehe 18(9)174 

Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem auf die 
vorgesehene schrittweise beginnende Verpflichtung zur Direktvermarktung von Strom aus Erneuerbaren Ener- 
gien (EEG-Strom) ab dem 1. August 2014 genauso verzichtet wird, wie auf die geplanten Ausschreibungen zur 
Ermittlung der Förderhöhe ab 2017. Das EEG-Fördersystem fester Einspeisevergütungen für Strom aus Er- 
neuerbaren Energien hat sich bewährt. 

Nur so war es möglich, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung innerhalb eines Jahrzehnts 
auf ein Viertel zu steigern - trotz eines Marktdesigns, das ganz auf die konventionelle Stromerzeugung aus 
Atom- und Kohlekraftwerken ausgerichtet ist. Der von der Bundesregierung geplante Paradigmenwechsel hin 
zu einer verpflichtenden Direktvermarktung erneuerbaren Energien und zu späteren Ausschreibungspflichten 
ist hingegen ein Angriff auf die „Bürgerenergiewende“ . 

Die verpflichtende Direktvermarktung von Ökostrom soll das bisherige System fester Einspeisevergütungen 
ersetzen, ab 1. August 2014 beginnend mit Anlagen ab 500 kW. 2016 sollen Anlagen ab 250 kW und 2017 
Anlagen ab 100 kW folgen. Die viel beschworenen Vorteile der verpflichtenden Direktvermarktung entpuppen 
sich aber bei genauerer Betrachtung entweder als Spekulation oder Unsinn. Es wird weder bedarfsgerechter 
eingespeist noch investiert werden - Sonne- und Wind steuert das Wetter und nicht die Börse. Eine ver- 
pflichtende Direktvermarktung würde aber Öko ström- Anlagen durch höhere Finanzierungskosten verteuern. 
Sie verkehrt zudem die Hierarchie der Energiewende in ihr Gegenteil. Künftig müssten sich regenerative An- 
lagen an die konventionelle Erzeugung anpassen, und nicht umgekehrt - das ist Energiewende absurd. Über- 
dies würde die ab 201 7 vorgesehene Ausschreibung der Ökostrom-Förderung großen finanzstarken Akteuren 
in die Hände spielen. Für Bürgerenergien würde sich dagegen das Risiko insbesondere bei der kostenintensi- 
ven Investitionsvorbereitung derart erhöhen, dass kaum noch Bürgerenergieanlagen errichtet werden könnten. 
Verpflichtende Direktvermarktung und Ausschreibungen führen zu einer Marktkonzentration, die der dezent- 
ralen Entwicklung zuwiderläuft. Dieser Prozess rüttelt am Grundcharakter der Energiewende, welcher gerade 
das Engagement von Energiegenossenschaften und anderen Formen von Bürgerenergien vor Ort ermöglichen 
soll. 

d) Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 

Aussehussdrueksaehe 18(9)175 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nummer 2 wird § 61 Absatz 6 Nummer 2 wie folgt gefasst: 
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„2. , Bruttowertschöpfung' die Bruttowertschöpfung des Unternehmens zu Faktorkosten nach der Definition 
des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 4, Reihe 4.3, Wiesbaden 20073, ohne Abzug der Personalkosten für 
Leiharbeitsverhältnisse sowie sonstiger Verträge, die mit Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum 
Unternehmen stehen, im Rahmen dessen Betriebs- oder Arbeitsorganisation erfüllt werden, und“ 

Begründung: 

Künftig soll das Gesetz einen Ausschluss der Abzugsfähigkeit von Personalkosten für Leiharbeitsverhältnisse 
bei der Berechnung der Bruttowertschöpfung regeln, welche für die Berechnung der Stromintensität eines Un- 
ternehmens und damit möglicher Minderungen bei der Zahlung der EEG-Umlage maßgeblich ist. Mit dem 
Ausschluss wird der bislang bestehende Anreiz zur Substitution sozialversicherungspfiichtiger Normalarbeits- 
verhältnisse zugunsten von Leiharbeit eingedämmt. Allerdings greift die von der Koalition vorgesehene Rege- 
lung deutlich zu kurz, um eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung durch die Ausglie- 
derung von Stammarbeitsplätzen auszuschließen. Der Gesetzestext soll deshalb nach einem Vorschlag des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit dem Einschub „ ... sowie sonstiger Verträge, die mit Personen, 
die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Unternehmen stehen, im Rahmen dessen Betriebs- oder Arbeitsorga- 
nisation erjüllt werden “ klarstellen, dass jegliche Kosten des Einsatzes von Fremdfirmenbeschäftigten im 
Rahmen von Werk- oder Dienstverträgen sowie die Kosten des Einsatzes von Schein- oder Soloselbstständigen 
den Personalkosten der Stammbelegschaft bei der Berechnung der Bruttowertschöpfung gleichgestellt werden. 
Damit sollten Kosten für Fremdfirmenbeschäftigte jeglicher Ausprägung bei der Berechnung der Bruttowert- 
schöpfung künftig nicht mehr abzugsfähig sein. 


e) Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE. 

Aussehussdrueksaehe 18(9)177 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nummer 6 wird § 99 Absatz 4 wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden nach den Wörtern „ begrenzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf Antrag 
die EEG-Umlage für den Stromanteil über 1 Gigawattstunde auf 20 Prozent der nach §57 Absatz 2 ermittelten 
Umlage“ ein Komma und die Wörter „für das 1. Begrenzungsjahr nach der Antragsstellung, auf 40 Prozent 
für das 2. Begrenzungsjahr, auf 60 Prozent für das 3. Begrenzungsjahr und auf 80 Prozent für das 4. Begren- 
zungsjahr“ eingefügt. 

2. Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Ab dem 5. Begrenzungsjahr ist die volle Regelumlage zu zahlen. “ 

Begründung: 

Die sogenannte Härtefall-Regelung erlaubt Unternehmen, die in 2014 von der Besonderen Ausgleichregelung 
(BesAr) profitierten, aber nach den neuen Regeln nicht mehr privilegiert würden, unabhängig von der Stro- 
mintensität oder Wettbewerbssituation der Branche in Zukunft für Verbrauch über 1 GWh eine auf 20 Prozent 
reduzierte EEG-Umlage zu bezahlen. Da eine zeitliche Begrenzung dieser Regelung fehlt, stellt dies derzeit 
einen unbefristeten Bestandsschutz, also eine Ewigkeitssubventionierung auf Kosten der übrigen Stromkunden 
dar, obwohl keine Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit nach den Kriterien der Europäischen Kommission 
und Bundesregierung vorliegt. Daher ist es notwendig, dass dieser Bestandsschutz zeitlich begrenzt wird und 
— um Unternehmen die Anpassung zu ermöglichen — durch jährliche Anhebung der Zahlungen ausläuft. 

Die folgenden von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten Änderungsanträge auf Ausschuss- 
drucksachen 18(9)165 bis 18(9)169 und 18(9)171 fanden im Ausschuss keine Mehrheit: 


a) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)165 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

In Artikel 1 wird § 96 Abs. 3 wie folgt gefasst: 

„ (3) Für Strom aus Anlagen, die vor dem 01. Januar 2015 in Betrieb genommen werden, ist Absatz 1 anzu- 
wenden. “ 
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Begründung 

Die Änderung trägt der Investitions- und Planungssicherheit sowie dem Vertrauensschutz Rechnung. Durch 
die Verschiebung des Stichtags auf den 01. Januar 2015 wird sichergestellt, dass bereits in der fortschreitenden 
Planung befindliche Projekte realisiert werden. Die im Regierungs entwurf enthaltene Stichtagsregelung würde 
die Umsetzung zahlreicher fortgeschrittener Windkraftplanungen massiv gefährden. 


b) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)166 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

In Artikel 1 wird § 97 Absatz 1 Satz 3 wie folgt gefasst: 

„Für Anlagen, die vor dem 31. Dezember 2011 in Betrieb genommen wurden und deren installierte Leistung 
nach dem 1. Januar 2012 erhöht wurde oder die nach dem 31. Dezember 2011 in Betrieb genommen worden 
sind, gilt, dass die Höchstbemessungsleistung im Sinne von Satz 1 die höchste Bemessungsleistung der Anlage 
in einem Kalenderjahr seit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme oder der um 5 Prozent verringerte Wert der vor 
dem 1. August 2014 installierten elektrischen Leistung ist. " 

Begründung: 

Der Antrag setzt die vom Bundesrat geforderte (BT Drs. 18/1573, Nr. 16, S. 10) und von der Bundesregierung 
zugesagte (ebenda, zu Nummer 16, S. 25) Änderung hinsichtlich der Vermeidung von unangemessenen Belas- 
tungen für Betreiber von Bestandsanlagen um. 

Die im bisherigen Gesetzentwurf vorgesehene Regelung würde dazu führen, dass bedarfsorientiert betriebene 
Biomasseanlagen nicht mehr unbedingt ihre volle Leistung nutzen könnten und so eine ungerechtfertigte öko- 
nomische Beeinträchtigung erführen. 

e) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)167 

Der Ausschuss möge beschließen: 

In Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 91 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 91a Verordnungsermächtigung für ein Modell der Ökostrom-Direktvermarktung“ 

2. Nach § 91 wird folgender § 91a eingefügt: 

„§ 91a Verordnungsermächtigung für ein Modell der Ökostrom-Direktvermarktung 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates und des 
Bundestages (gemäß § 92), zum Zweck der Verbesserung der Markt- und Systemintegration Erneuerbarer 
Energien oder zum Zweck der Verringerung der Höhe der von allen Elektrizitätsversorgungsunternehmen er- 
hobenen EEG-Umlage sowie zum Zweck der rechts sicheren Umsetzung von Artikel 3 Absatz 9 Ziffer a) der 
Richtlinie 2009/72/EG nach Maßgabe dieser Vorschrift Regelungen zu trejfen, die eine Direktvermarktung des 
Stroms unter Kennzeichnung der Ökostrom-Qualität zur Versorgung von Stromkunden mit Strom aus erneuer- 
baren Energien ermöglichen ( Ökostrom-Direktvermarktung). 

(2) Die Verordnung kann zu diesem Zweck 

a) Kriterien und Anforderungen festlegen, die von Anlagenbetreibern und Elektrizitätsversorgungs-Unterneh- 
men erjüllt werden müssen, um an einem System zur Ökostrom-Direktvermarktung teilnehmen zu dürfen; die 
Verordnung kann insbesondere Anforderungen an das Lieferportfolio der teilnehmenden Elektrizitäts-Versor- 
gungsunternehmen stellen und Mindestanteile an Strom verlangen, der Anspruch auf eine Förderung nach § 
19 hat oder aus Anlagen im Sinne der §§47 bis 49 stammt oder aus vergleichbaren Anlagen im europäischen 
Binnen-markt; sie darf darüber hinaus die Teilnahme an einem System der Ökostrom-Direktvermarktung von 
näher zu bestimmenden Zahlungen der teilnehmenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen an die Übertra- 
gungsnetzbetreiber oder an Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber abhängig machen. 
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b) abweichend von § 74 im Rahmen der Stromkennzeichnung Regelungen trejfen, wonach Strom, der in der 
Form des § 32 Absatz 1 vermarktet wird, als Strom aus „sonstigen Erneuerbaren Energien “ oder aus „Erneu- 
erbare Energien, gefördert nach dem EEG “ gekennzeichnet werden darf, 

c) abweichend von § 75 die Ausstellung von Herkunftsnachweisen oder Kennzeichnungsrechten für diesen 
Strom regeln 

d) das Verfahren zur Erfüllung und zum Nachweis dieser Anforderungen regeln und hierbei soweit erforderlich 
Ergänzungen oder Abweichungen zu den in diesem Gesetz bestimmten Verfahrensregelungen vornehmen, ins- 
besondere zu Melde-, Kennzeichnungs- und Veröffentlichungspflichten der Elektrizitätsversorgungsunterneh- 
men und Übertragungsnetzbetreiber. 

(3) Die Verordnung kann Regelungen zulassen, nach denen für Elektrizitätsversorgungsunternehmen keine 
Pflicht zur Zahlung der EEG- Umlage besteht, soweit sich diese Unternehmen durch Zahlung der durchschnitt- 
lichen Kosten des EEG-Stroms an der Finanzierung der nach diesem Gesetz förderungsfähigen Anlagen äqui- 
valent beteiligen und die Höhe der EEG-Umlage für andere Elektrizitätsversorgungsunternehmen dadurch 
nicht steigt. Soweit dies insbesondere zur Sicherstellung einer äquivalenten EEG-Kostentragung der teilneh- 
menden Elektrizitätsversorgungsunternehmen erforderlich ist, kann die Verordnung gegenüber diesem Gesetz 
ergänzende oder abweichende Regelungen trejfen im Hinblick auf Ausgleichsansprüche zwischen Übertra- 
gungsnetzbetreibern sowie zwischen Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Übertragungsnetzbetreibern. 

(4) Die Verordnung muss sicherstellen, dass 

a) die von allen Elektrizitätsversorgungsunternehmen geleisteten Beiträge zur Erreichung des Zwecks dieses 
Gesetzes, insbesondere in Form von Zahlungen der EEG-Umlage, sonstigen Zahlungen im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Strom aus nach diesem Gesetz förderfähigen Anlagen oder von Strom aus anderen Anlagen 
zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie in Form von Leistungen zur Systemintegration der Erneuerbaren 
Energien, in einem insgesamt angemessenen Verhältnis zur Berechtigung der Kennzeichnung des im Wege der 
Ökostrom-Direktvermarktung vermarkteten Stroms als Strom aus „ sonstigen Erneuerbaren Energien “ oder 
aus „Erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ stehen, 

b) eine Überförderung von Anlagenbetreiberinnen oder Anlagenbetreibern nicht stattflndet, 

c) über die von diesem Gesetz ausgehenden Beeinträchtigungen des europäischen Binnenmarktes hinaus keine 
weiteren erheblichen Beeinträchtigungen des europäischen Binnenmarktes ausgehen, die nicht aus Gründen 
des Umweltschutzes gerechtfertigt werden können. “ 

3. In § 92 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 86,88 und 89“ durch die Angabe „§§ 86, 88, 89 und 91a “ ersetzt. 
Begründung: 

Zu Nummer 1 : 

Folgeänderung zu Nummer 2. 

Zu Nummer 2: 

Die Bundesregierung hat bei der vorgelegten Novelle des EEG kein Modell im Gesetz vorgesehen, das eine 
wirtschaftlich auskömmliche Endkundenbelieferung mit Strom aus erneuerbaren Energien ermöglicht. Die der- 
zeitig als alleiniges Vermarktungsmodell vorgesehene Direktvermarktung an der Strom-börse lässt die Eigen- 
schaft „ Grün- /Öko Strom “ verloren gehen. Damit wird den Stromkunden keine Möglichkeit eröjfnet, direkt und 
nachvollziehbar diesen „ Grün-/ Ökostrom “ zu beziehen. Die Vermarktung von Strom aus EEG-Anlagen an 
Letztverbraucher trägt aber gerade im Rahmen lokaler und regionaler Vermarktungsmodelle erheblich zur 
Entwicklung und zur Akzeptanz der Energiewende vor Ort bei. 

Es liegen unterschiedliche Modelle für die Direktvermarktung von Strom aus EEG-Anlagen an Strom-kunden 
unter Erhalt der Grün- /Öko Stromqualität vor. Durch die Verordnungsermächtigung wird die Möglichkeit ge- 
schaffen, auf der Grundlage der fachlichen und politischen Diskussion und Evaluation dieser Modelle eine 
entsprechende einheitliche Regelung einzuführen. Der Prozess der Modellflndung kann unter der Organisation 
und Moderation einzelner Bundesländer durchgeführt werden, um zügig zu einem einheitlichen Modell zu kom- 
men. 

Durch die in der Verordnungsermächtigung vorgesehene Kostenneutralität im Hinblick auf das EEG — Konto 
ist sichergestellt, dass eine zusätzliche Belastung im Hinblick auf die EEG-Umlage nicht entsteht. 

Zu Nummer 3 

Durch die Änderung unterliegt auch die Rechtsverordnung zu §91a (neu) der Zustimmung des Bundestages. 
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d) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)168 

Der Ausschuss möge beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. § 35 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„ (2) Der Anspruch auf eine Einspeisevergütung nach Absatz 1 besteht 

1. für Strom aus Windenergieanlagen, die eine installierte Leistung von höchstens 3 Megawatt haben oder für 
Strom aus einem Windpark, der 3 Anlagen nicht überschreitet, 

2. für Strom aus sonstigen Anlagen, die eine installierte Leistung von höchstens 500 Kilowatt haben. “ 

2. In § 36 Absatz 2 wird die Angabe „20 Prozent “ durch die Angabe „10 Prozent “ ersetzt. 

Begründung 

Zu Nummer 1 : 

Die Änderung trägt der Erhaltung der Akteursvielfalt Rechnung. Langfristig bietet die Marktprämie keinen 
Investitionsschutz, da keine festen Einspeisevergütungen garantiert werden. Zudem besteht die Gefahr, dass 
kleinere Marktteilnehmer wie z. B. Bürgerenergie-Genossenschaften durch den erhöhten Aufwand und die fi- 
nanziellen Risiken aus dem Markt gedrängt werden. Aus diesem Grund sollte die Regelung an die Vorgaben 
der neuen Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der Europäischen Kommission, die am 9. April 2014 beschlos- 
sen wurde und zum 1. Juli 2014 in Kraft treten sollen, angepasst werden. 

Zu Nummer 2: 

Eine sofortige Kürzung der Einspeisevergütung in Ausnahmefällen (Ausfall des Direktvermarkters) um 20 Pro- 
zent führt zu höheren Risikoaufschlägen bei der Kapitalbeschaffung und erschwerten Finanzierungsbedingun- 
gen durch die Banken. Dies trifft vor allem kleinere Marktteilnehmer. Die Begrenzung der gesicherten Vergü- 
tung auf 90 Prozent ist einerseits geeignet diese Finanzierungsaufschläge im Vorfeld zu minimieren. Anderseits 
bietet sie genügend Anreiz, um einen Wieder einstieg in die Direktvermarktung zu erreichen. 

e) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)169 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Nummer 4 wird die Angabe „100“ durch die Angabe „250“ und das Wort „(brutto)“ durch das Wort 
„ (netto) “ ersetzt. 

2. In § 25 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a werden die Wörter „ (Brutto-Zubau) “ durch die Wörter „ (Netto- 
Zubau) “ ersetzt. 

3. § 27 wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 1 wird die Angabe „100“ durch die Angabe „250“ und die Wörter „Brutto-Zubau “ werden durch 
die Wörter „Netto-Zubau“ ersetzt. 

b. In Absatz 3 werden die Wörter „Brutto-Zubau“ durch die Wörter „Netto-Zubau“ ersetzt. 

Begründung 

Die Umsetzung der Energiewende bedarf eines höheren Zubaus von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
Biomasse als von der Bundesregierung vorgesehen. Anlagen, die durch Biomasse Strom erzeugen sind unver- 
zichtbar, um die fluktuierende Einspeisung aus Wind- und Sonnenenergie auszugleichen. 

Durch die vorgesehenen Änderung wird der Zubaukorridor von Biomasse Anlagen daher von 100 MW auf 250 
MW pro Jahr erhöht (siehe Nummer 1 und 3 Buchstabe a). 
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Darüber hinaus muss Grundlage für den jährlichen Zubau von Biomasse-Anlagen die Netto-Steigerung der 
installierten Leistung sein. Hierdurch wird bei der Berechnung des Leistungszuwachses, wie auch bei Wind- 
energieanlagen an Land, von der im Jahr installierten Leistung die im gleichen Zeitraum stillgelegte Leistung 
abgezogen. 


f) Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 
Aussehussdrueksaehe 18(9)171 

Der Ausschuss wolle beschließen: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. § 58 wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„ (2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt 

1. für den Strom, 

a. den der Eigenversorger selbst verbraucht oder der 

entsprechend § 20 Absatz 3 Nummer 2 vollständig oder anteilig an Dritte veräußert wird, sofern diese den 
Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbrauchen und 

b. der nicht durch ein Netz durchgeleitet wird, 

soweit dieser Strom aus einer Anlage nach § 5 Nummer 1 oder einer KWK- Anlage, die hochejfzient im Sinne 
des § 53a Abs. 1 Satz 3 des Energiesteuergesetzes ist und die einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad von 
mindestens 70 Prozent nach § 53a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Energiesteuergesetz erreicht, stammt, und 

2. für Strom von Eigenversorgern, die weder unmittelbar noch mittelbar an ein Netz angeschlossen sind und 
die die Stromerzeugungsanlagen selbst betreiben soweit er den Strom im räumlichen Zusammenhang mit der 
Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht. “ 

b. Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben und die bisherigen Ansätze 6 bis 8 werden die Absätze 3 bis 5. 

c. Der bisherige Absatz 6 (Absatz 3 neu) wird wie folgt gefasst: 

„ (3) Für Strom aus Bestandsanlagen zur Stromerzeugung eines Eigenversorgers, der nicht unter Absatz 2 fällt, 
ist der Eigenversorger von der Zahlung der EEG-Umlagen gemäß Absatz 1 bis zu einer Höhe von 3,53 Cent 
pro Kilowattstunde befreit wenn, 

1. der Eigenversorger den Strom unmittelbar in räumlicher Nähe zur Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht 
und der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird, und 

2. die Stromerzeugungsanlage vor dem 01. Januar 2015 zur Eigenversorgung genutzt worden ist. “ 

d. Im bisherigen Absatz 8 (Absatz 5 neu) wird die Angabe „Absätzen 2 bis 6“ durch die Angabe „Absätzen 2 
und 3 “ ersetzt. 

2. In § 59 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „Absatz 7“ durch die Angabe „Absatz 
4 “ ersetzt. 


Begründung: 

Das EEG hat - im Interesse des Klimaschutzes - zum Ziel, den Ausbau von emeuerbaren Energie zu fördern, 
vgl. § 1 EEG 2014. Es wäre daher sinnwidrig, die Anlagentypen, die vom Fördersystem des EEG profitieren 
sollen, mit derjenigen Umlage zu belasten, die den Ausbau der erneuerbaren Energien gerade fördern soll. 
Die gleiche Begründung gilt auch für hochejfiziente KWK-Anlagen, die im Interesse des Klimaschutzes und 
der Ressourcenschonung über das KWKG eine Förderung erhalten. 

Die Änderung hat zur Folge, dass der Eigenverbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien oder hochejfi- 
zenten KWK Anlagen weiterhin von der EEG Umlage befreit bleibt. Die Befreiung des Eigenstromverbrauchs 
von der EEG-Umlage ist schließlich kein Selbstzweck, sondern muss sich entsprechend der Zielsetzung des 
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EEG an Klimaschutzkriterien orientieren. Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene Einbezie- 
hung von Erneuerbaren- und KWK-Anlagen zur Eigenstromerzeugung in die Umlage steht diesem Ziel entge- 
gen. 

Im Einzelnen: 

Zu Nummer 1 Buchstabe a: 

Durch die Neufassung des Absatzes 2 wird sichergestellt, dass Strom, der aus Emeuerbaren oder hochejfzien- 
ten KWK-Anlagen stammt und der selbst oder ggf. durch Dritte (z. B. Mieter, siehe Absatz 2 Nummer 1 Buch- 
stabe a neu) verbraucht wird und nicht durch ein öffentliches Netz geleitet wird, von der EEG Umlage befreit 
bleibt (§ 58 Absatz 2 Nummer 1 neu). Die Befreiung betrifft sowohl Bestands- als auch Neuanlagen. Eine 
Folgeänderung im Abschnitt 3 (Übergangsbestimmungen) konnte unterbleiben. Die Einbeziehung von Strom 
zum Eigenverbrauch in die Umlage, der nicht aus Anlagen stammt, die erneuerbare Energien oder hocheffzi- 
ente Kra.ft- Wärme- Kopplung verwenden, trägt dem Umstand der Förderung der Erneuerbaren Energien Rech- 
nung. Diese Anlagen müssen Ihren Beitrag zum Klimaschutz und der Förderung der Erneuerbaren Energien 
leisten. Der Eigenverbrauch von Strom kann keine Entziehung aus dem Solidarsystems rechtfertigen. Durch 
die Begrenzung der Umlagepflicht bei Bestandsanlagen wird der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen 
(siehe zu Nummer 1 Buchstabe c). 


§ 58 Absatz 2 Nummer 2 neu entspricht der bisherigen Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und Satz 3. Sog. Inselanlagen 
bleiben weiterhin von der Umlage befreit. 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene Befreiung des Kraftwerkseigenverbrauchs (Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 des Entwurfs) steht der Förderung der Erneuerbaren entgegen und konnte daher entfallen. 
Der Kraftwerkseigenverbrauch ist daher voll umfänglich umlagepflichtig. Eigenversorger, die Strom aus Er- 
neuerbaren beziehen (bisherige Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 des Entwurfs) oder Kleinanlagen (bisherige Absatz 
2 Satz 1 Nummer 5 des Entwurfs) sind durch die Änderung in Nummer 1 bereits hinsichtlich des Eigenver- 
brauchs von der EEG Umlage befreit Diese Nummern konnten daher entfallen. 

Zu Nummer 1 Buchstabe b: 

Fo Igeänderung. 

Zu Nummer 1 Buchstabe c: 

Die Anlagen von Eigenversorgern, die Strom zum Eigenverbrauch nicht aus eigenen erneuerbaren Energien 
oder hochefflzienten KWK Anlagen beziehen, sind nunmehr für den Strom, den sie selbst verbrauchen, umla- 
gepflichtig (siehe zu Nummer 1 Buchstabe a). Diese Maßnahme ist notwendig, da diese Anlagen nicht dem 
Klimaschutz oder der Ressourcenschonung dienen. Eine weitere vollständige Befreiung dieser Anlagen von 
der EEG-Umlage müsste daher als Mitnahmeeffekt gewertet werden. Im Interesse eines milden Übergangs 
werden unter Berücksichtigung etwaigen Vertrauensschutzes Bestandsanlagen teilweise von der Umlage be- 
freit Soweit Anlagen bis zum 01.01.2015 als Eigenversorger genutzt werden (Absatz 3 Nummer 2 neu) und die 
übrigen Vorrausetzungen erfüllen (Absatz 3 Nummer 1 neu) sind sie bis zu einer Höhe von 3,53 Cent pro 
Kilowattstunde von der EEG-Umlage befreit. Der Betrag von 3,53 Cent/kWh entspricht dem Stand der EEG- 
Umlage 2011 und wurde bis vor zwei Jahren noch als Obergrenze für die EEG-Umlage deklamiert. Nur den 
3,53 Cent pro Kilowattstunde überschießenden Betrag haben die Eigenverbraucher von Bestandsanlagen da- 
her für den selbst verbrauchten Strom zu entrichten. Durch die späte Einbeziehung von Neuanlagen (vor dem 
01.01.2015) in die volle Umlagepflicht können auch Anlagen, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Pla- 
nungs- bzw.- Baustadium befinden, in den Genuss der teilweisen Befreiung kommen. 

Zu Nummer 1 Buchstabe d und Nummer 2: 

Folgeänderungen. 


Die folgenden von der Fraktion DIE LINKE, eingebrachten Entschließungsanträge auf Ausschussdrucksachen 
18(9)176neu, 18(9)178 und 18(9)179 fanden im Ausschuss keine Mehrheit: 
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a) Entschließungsantrag der Fraktion DIE 
LINKE. 

Ausschussdrucksache 18(9)176neu 

Der Ausschuss fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Änderung der Bestimmungen für die 
Belastung des Eigenverbrauchs mit der EEG-Umlage mit folgendem Inhalt vorzulegen: 

1. Für kleine Stromerzeugungsanlagen der Photovoltaik (PV) mit einer installierten Leistung von höchstens 10 
Kilowatt (kW) und höchstens 1 OMegawattstunden (MWh) selbst verbrauchten Strom im Jahr (etwa ein 2-Fa- 
milien-Haus-PV-Anlage) soll die Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage vollständig entfallen. 

2. Für kleine Anlagen der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme (KWK-Anlagen) mit einer installierten 
Leistung von höchstens 250 kW und höchstens 1.000 MWh selbst verbrauchten Stroms im Jahr soll die Pflicht 
zur Zahlung der EEG-Umlage vollständig entfallen. 

3. Eine Belastung sonstiger KWK-Anlagen mit einem bestimmten Prozentsatz der EEG-Umlage ist mit einem 
Junktim dahingehend zu versehen, dass diese Belastung erst nach Inkrafttreten eines novellierten KWK-Geset- 
zes (KWK-G) wirksam wird, bei der die Vergütungsbedingungen für die KWK so angepasst werden, dass die 
Wirtschaftlichkeit der Anlagen unter Berücksichtigung der Änderungen beim EEG gewahrt bleibt. 
Begründung: 

Für kleine PV-Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 10 Kilowatt und höchs- 
tens 10 Megawattstunden selbst verbrauchten Strom im Jahr (etwa ein 2-Familien-Haus-PV-Anlage) sollte die 
Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage vollständig entfallen. Diese Bagatellgrenze war eigentlich Inhalt des 
Regierungsentwurfs zum EEG 2014, wurde jedoch in der Beschlussempfehlung des Ausschusses gestrichen. 
Somit droht eine Zahlungsverpflichtung von 40 Prozent der EEG-Regelumlage. Dies ist angesichts des enor- 
men Verwaltungsaufwandes der Erhebung der EEG-Umlage für Kleinanlagen und der zu erwartenden gerin- 
gen Beträge unverhältnismäßig. Zudem würde durch die Regelung der Ausbau von Solarstromanlagen gerade 
in diesem wichtigsten Segment der Bürgerenergien behindert. Dies gilt auch vor der Tatsache, dass der klima- 
schädliche Braun- und Steinkohlebergbau von der Zahlung der EEG-Umlage befreit bleiben soll. 

Neue kleine KWK-Anlagen könnten durch die zusätzliche Eigenstrom-Belastung ins wirtschaftliche Aus getrie- 
ben werden. Sie rechnen sich gegenwärtig nur über die Befreiungstatbestände des Eigenverbrauchs. Als kleine 
KWK-Anlagen sollten Anlagen definiert werden, deren Leistung weniger als 250 kW beträgt. Bei diesen Anla- 
gen sollte der Anspruch auf Erhebung eines Prozentsatzes der EEG-Umlage für höchstens 1.000 Megawatt- 
stunden selbst verbrauchten Stroms pro Jahr entfallen. KWK-Anlagen der Leistungsklasse unterhalb 250 kW 
werden häufig in der Wohnungs-wirtschaft und im Gewerbebereich eingesetzt und leisten damit einen Beitrag 
zur Optimierung dezentraler Strom-Wärme- Systeme. 


b) Entschließungssantrag der Fraktion DIE 
LINKE. 

Ausschussdrucksache 18(9)178 

/. Der Ausschuss stellt fest: 

Die nunmehr neu geregelte Privilegierung von Unternehmen bei der Zahlung der EEG-Umlage im Rahmen 
der so genannten Besonderen Ausgleichsregelung schajft weiterhin unberechtigte Vorteile für etliche Firmen. 
Infolge dessen liegt die von den restlichen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie von kleinen Unterneh- 
men zu zahlende EEG-Umlage höher als sie bei einer angemessenen Verteilung liegen müsste. Dies ist sozial 
ungerecht und schadet überdies der Wettbewerbsfähigkeit nicht privilegierter Unternehmen. 

II. Der Ausschuss fordert die Bundesregierung auf, den Gesetzentwurf zurück zu ziehen und einen neuen Ge- 
setzentwurf zur Neuregelung der Besonderen Ausgleichsregelung mit folgendem Inhalt vorzulegen: 

Bei einer Neuregelung der Industrie-Befreiungen von der EEGUmlage ist die internationale Wettbewerbssitu- 
ation zu berücksichtigen. Dabei dürfen Arbeitsplätze nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Es sind jedoch 
jene Privilegien abzubauen, die mit Standortsicherung nichts zu tun haben. Unternehmen erhalten Ermäßigun- 
gen nur noch dann, wenn folgende drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind: 
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Die Unternehmen produzieren technologiebedingt überdurchschnittlich energieintensiv. Dies muss über un- 
ternehmensspezifische Qualfizierungskriterien (Strommengenschwellen, Stromintensität, Benchmarks) nach- 
gewiesen werden. Sie sind so auszugestalten, dass ein Missbrauch verhindert wird. Dabei ist eine Degression 
der Privilegierung vorzusehen. 

Die Unternehmen stehen mit einem relevanten Teil ihrer Produkte im Wettbewerb mit außereuropäischen Fir- 
men, welche keinen adäquaten umweltpolitischen Regelungen unterliegen. Dabei soll sich die Bundesrepublik 
Deutschland an der bestehenden EU-Regelung zur Strompreiskompensation im Emissionshandel orientieren, 
die gegenwertig 15 Branchen enthält und durch die Kategorie Schienenbahnen zu erweitern ist. 

Die Unternehmen legen einen Energieejjizienzplan vor und verpflichten sich zu einer Ejflzienzsteigerung beim 
Stromverbrauch in Höhe von zwei Prozent pro Jahr oder zu Lastmanagementmaßnahmen als Beitrag zur In- 
tegration fluktuierenden Stroms aus erneuerbaren Energien. 

Privilegierte Unternehmen zahlen eine EEG-Mindest-Umlage in Höhe von 15 Prozent der Regel-Umlage. 


Begründung: 

Die Kosten der Energiewende dürfen nicht länger einseitig bei privaten Haushalten, Handwerksfirmen und 
nicht „ begünstigten “ kleinen und mittleren Unternehmen abgeladen werden. An der Finanzierung muss sich 
künftig auch die energieintensive Industrie beteiligen. 

Diese wird gegenwärtig bei Umlagen und Abgaben vielfältig entlastet; Unternehmen verdienen netto sogar 
leistungslos an Instrumenten wie EEG, Ökosteuer oder Emissionshandel. Diese Lastenverschiebung hat zur 
Folge, dass der Strompreis für andere Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich höher liegt als er müsste. 
Zahlten die großen Stromverbraucher demgegenüber einen angemessenen Beitrag, könnte der Strompreis sin- 
ken. 

Die Bundesregierung hat jedoch mit ihrem neuen System der Industrieprivilegien im EEG unberechtigte Pri- 
vilegien nicht abgebaut. Die Ermäßigungen bei derEEG-Umlage werden im Kern nur zwischen Unternehmen 
neu verteilt. Damit wird die Chance verspielt, die EEG-Umlage zu senken. 

Bei einer Neuregelung ist die tatsächliche internationale Wettbewerbssituation von Unternehmen zu berück- 
sichtigen. 

Dabei darf jedoch Beschäftigung nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. 

Die Bundesregierung würde mit ihrem Gesetzentwurf dagegen die privilegierte Strommenge konstant halten 
oder sogar ausweiten. Die angewandten - zu umfangreichen - Branchenlisten werden in Verbindung mit groß- 
zügigen unternehmensspeziflschen Zugangskriterien und Umlagebelastungs-Deckeln dazu führen, dass die Zu- 
satzkosten für nichtprivilegierte Endkunden nicht sinken, sondern ggf. sogar weiter steigen. 

Unternehmen sollen Ermäßigungen bei der EEG-Umlage künftig jedoch nur dann erhalten, wenn drei Krite- 
rien zusammen erfüllt sind: Erstens, sie produzieren trotz einer Produktion nach „Stand der Technik“ techno- 
logiebedingt überdurchschnittlich energieintensiv. 

Zweitens, sie stehen mit einem relevanten Teil dieser Produkte im Wettbewerb mit außereuropäischen Unter- 
nehmen, welche keinen adäquaten umweit-/ energiepolitischen Regelungen unterliegen, die kostenrelevant 
sind. Drittens, sie verpflichten sich zu einer Ejflzienzsteigerung beim Stromverbrauch in Höhe von zwei Prozent 
pro Jahr oder zu Lastmanagementmaßnahmen als Beitrag zur Integration fluktuierenden Stroms aus erneuer- 
baren Energien. Im Hinblick auf die ermäßigte EEG-Umlage scheint eine Orientierung an der existierenden 
Branchenliste der EU für die Strompreiskompensation sinnvoll, welche im Kontext des Europäischen Emissi- 
onshandelssystems erarbeitet wurde. Mit der neuen Liste würde die Zahl der von den Privilegierungsregelun- 
gen erfassten Industriesektoren von 168 im EEG 2011 auf 15 sinken. Sehr stromintensiven Sektoren (Stahl, 
Chemie, Nicht-Eisenmetalle etc.) würden auch weiterhin in den privilegierten Bereich fallen. Schienenbahnen, 
die nicht in der EU-Liste enthalten sind, sollten allerdings als 16. Branche weiterhin in der Ausgleichregelung 
bleiben, um einen Anstieg der Fahrpreise zu verhindern. 

Zusätzlich sind unternehmensspeziflsche Qualfizierungskriterien notwendig, da ansonsten - bei einer reinen 
Sektoren-Zuordnung - zwar etliche Unternehmen aus der Privilegierung herausfallen würden, dafür aber viele 
andere hineinkommen, welche die Unterstützung nicht benötigen. Unternehmensspezifische Qualifizierungs- 
kriterien könnten Strommengenschwellen oder Stromintensitäten sein. Ferner wäre es sinnvoll die Privilegien 
an Benchmarks zu binden und/oder eine Degression der Privilegierung einzuführen. 
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Im Rahmen einer solchen Reform muss zudem der Selbstbehalt der Unternehmen erhöht werden, damit Firmen 
netto - d.h. nach Gegenrechnung von Strompreis senkenden Ejfekten des EEG - nicht mehr vom EEG profitie- 
ren. Entsprechend den EU-Leitlinien für staatliche Umweltschutzbeihilfen sollte die Mindest-EEG-Umlage da- 
rum 15 Prozent der Gesamtumlage betragen. 


c) Entschließungssantrag der Fraktion DIE 
LINKE. 

Ausschussdrucksache 18(9)179 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem auf die 
gerade beschlossenen Ausbaukorridore für den Zubau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen verzichtet 
wird. 

2. Der bereits bestehenden Ausbaudeckel von insgesamt 52 Gigawatt für Solaranlagen ist aus dem EEG zu 
streichen. 

3. Bei der Verstromung von Biomasse ist der Fokus auf Abfall- und Reststojfe zu legen, ohne Energiepfianzen 
völlig auszuschließen. Überdies sollte der verbleibende Biomasseanbau umgestellt werden: In Biogasanlagen 
sollen mindestens 60 Masseprozent Gülle oder rein pflanzliche Nebenprodukte eingesetzt werden. Für die ver- 
bleibenden 40 Prozent sind folgende ökologische Standards einzuhalten: maximal 30 Masseprozent am Ge- 
samteinsatz von einer Fruchtart, Verzicht auf Gentechnik und Verbot des Umbruchs von Dauergrünland. Für 
Mais wird nur noch die Grundvergütung gezahlt. Die Förderregeln für Biogasanlagen sollen ferner einen 
systemdienlichen Betrieb ermöglichen. Darum ist unter anderem der Flexibilisierungsbonus weiter zu zahlen. 
Zudem ist der Zubau an installierter Leistung nicht wie geplant auf 100 MW jährlich, sondern auf 200 MW 
Bemessungsleistung pro Jahr zu begrenzen. 


Begründung 

Der Aufbau eines vorrangig dezentralen regenerativen Stromsystems mit einer breiten Erzeugungsvielfalt muss 
Ziel der Energiewende sein. Die von der Bundesregierung vorgesehenen Ausbaudeckel bzw. -korridore brem- 
sen hingegen die Energiewende ab. Der Betrieb von Windkraftanlagen an Land ist die derzeit günstigste Form 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Dieser „Billigmacher der Energiewende “ muss weiter ange- 
messen gefördert werden statt den Ausbau auf jährlich 2,5 Gigawatt (GW) zu deckeln. 

Bei der Solarenergie - ehemals sehr kostenintensiv -liegt die Einspeisevergütung für neue Photovoltaik- Anla- 
gen heute auf einem Niveau, das vergleichbar ist mit Erzeugungskosten bei Neuinvestitionen in konventionelle 
Kraftwerke. Es wäre absurd, den Zubau von Solarenergie gerade jetzt, wo sie nicht mehr der Kostentreiber ist, 
auf 2,5 GW im Jahr zu begrenzen. Darum ist auch der bereits bestehenden Ausbaudeckel von insgesamt 52 
GW für Solaranlagen aus dem EEG zu streichen. 

Bei der Bioenergie ist zum Schutz von Ernährungssicherheit und biologischer Vielfalt ein Fokus auf Abfall- 
und Reststoffe sinnvoll. Dennoch sollte mit den Vorgaben zu den Mindest- und Höchstanteilen ein angemesse- 
ner Einsatz von Energiepfianzen möglich sein. Beispielsweise sollte der verbleibende Biomasseanbau umge- 
stellt werden von großflächigen Mais- Monokulturen auf Mischkulturen und ökologisch höherwertige Ge- 
wächse wie Blühpfianzen. Der Einsatz von Gentechnik ist zu verbieten. Im Falle von Biogasanlagen ist zudem 
ein systemdienlicher Betrieb anzureizen. Strom aus Biogasanlagen ist regelbar und sollte deshalb ein schwan- 
kendes Stromangebot ausgleichen und Systemdienstleistungen erbringen. 

Dafür wird jedoch bei angenommener gleicher produzierter Strommenge eine höhere installierte Leistung be- 
nötigt. Nur so können Nachfragespitzen schnell abgefahren werden, während zu Zeiten eines hohen Stroman- 
gebots die Gasmotoren der Biogasanlagen ihre Produktion von Elektrizität reduzieren oder einstellen können. 
Darum ist eine Erhöhung des geplanten Ausbaudeckels von jährlich 1 00 MW auf 200 MW Bemessungsleistung 
angemessen. Die dadurch produzierte Strommenge wird sich durch die Flexibilisierung der Fahrweise im Ver- 
gleich zu einem 100-MW-Deckel kaum erhöhen - und damit auch nicht der Nutzungsdruck auf die Natur. Die 
Speicherung von Biogas im Erdgasnetz erhöht die Flexibilitätsoptionen der Biomasse. Deshalb soll der Ein- 
speisebonus erhalten bleiben. 



Drucksache 18/1891 


- 194- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


Der folgende von der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN, eingebrachte Entschließungsantrag auf Aus- 
schussdrucksachen 18(9)170 fand im Ausschuss keine Mehrheit: 


Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Ausschussdrucksache 18(9)170 

Der Bundestag wolle beschließen: 

/. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist das erfolgreichste und wirksamste Klimaschutzinstrument. Der 
Öko Stromausbau vermeidet jährlich den Ausstoß von rund 100 Mio. Tonnen des Klimagases Kohlendioxid. 
Zugleich ist das EEG industriepolitisch enorm erfolgreich. Es führt zur Modernisierung der deutschen Ener- 
gieinfrastruktur und macht sie zukunftsfähig. Und es hat einen immensen Innovations- und Effizienzschub aus- 
gelöst, durch den eine neue Branche und tausende Jobs in Maschinenbau und Handwerk entstanden sind. 

Es muss reformiert werden, um die Energiewende und die Erneuerbaren in die Phase der Systemdurchdringung 
zu bringen. Aber der Gesetzentwurf der Bundesregierung überzeugt nicht. Klimaschutz und Energiewende dro- 
hen durch die Novellierung behindert zu werden. 

Die aktuelle EEG-Novelle schwächt die Rolle des EEG als erfolgreichstes Klimaschutzinstrument in Deutsch- 
land und zerstört Planungs- und Investitionssicherheit. Die Öko Strom-Förderung muss darauf ausgerichtet 
werden, neben dem auslaufenden Atom- zunehmend auch Kohlestrom durch erneuerbar erzeugten Strom zu 
ersetzen. Dies wird durch die vorgesehene Absenkung des Ausbauziels für Erneuerbare im Stromsektor auf 
voraussichtlich 35 Prozent am Strommix bis 2020 nicht erreicht. Damit wird der Zubau von Öko Stromanlagen 
deutlich aus-gebremst. 

Diese Wirkung der EEG-Novelle wird noch verstärkt, wenn die parallel zum EEG beratene neue Länderöff- 
nungsklausel im Baugesetzbuch in Kraft treten sollte. Hier hat die bayerische Landesregierung in der Koalition 
durchgesetzt, dass die Bundesländer künftig im Alleingang Mindestabstände von neuen Windkraftanlagen zu 
Gebäuden erlassen dürfen - sowohl für Neuprojekte als auch für bereits genehmigte Windkraftanlagenflächen. 
Damit droht zumindest in Bayern der Kahlschlag für den Windkraftausbau. 

Besonders problematisch ist die neu eingeführten Belastung von Eigenstrom mit der EEG-Umlage („Sonnen- 
steuer“), die insbesondere Betreiber von Solaranlagen und hochejflzienten Kraft- Wärme-Kopplungsanlagen 
(KWK) trifft. Sie wird den Zubau abwürgen und dazu führen, dass der Ausbaukorridor von 2.500 MW jährlich 
bei Solarstrom sowie das Ziel bis 2020 25 Prozent des Stroms aus KWK-Anlagen zu erzeugen weit verfehlt 
werden. Es ist widersinnig den Ausbau von Erneuerbaren und der hochejfizienten KWK einerseits gesetzlich 
zu fördern, ihn durch die Belastung beim Eigenstromverbrauch dann aber wieder auszubremsen. Anders bei 
den Großkraftwerken: Sie können den selbstverbrauch-ten, klimaschädlichen Kohlestrom weiterhin nutzen, 
ohne dafür ihren Anteil an der EEG-Umlage zu bezahlen. Diese Benachteiligung von Genossenschaften, sowie 
kleinen und mittelständischen Unternehmen ist ungerecht, wettbewerbspoltisch verfehlt und klimapolitisch 
kontraproduktiv. 

Der vorgelegte Gesetzentwurf zur EEG-Reform gefährdet massiv die Zukunft der Bürgerenergien. Rund die 
Hälfte der in Deutschland installierten Ökostrom-Leistung wurde von Privathaushalten und Landwirten er- 
richtet. Sie sind damit die eigentlichen Treiber der Energiewende. Diesen Menschen auch künftig Planungssi- 
cherheit zu geben ist entscheidend, um die dynamische Entwicklung des Ökostromausbaus zu erhalten. Zwar 
ist es ein wichtiger Erfolg, dass die Länder im Abstimmungsprozess zur EEG-Novelle Verbesserungen bei der 
Windkraft-Förderung an Land durchsetzen konnten. Doch werden über die praxisfremde Stichtagsregelung 
sowie die Einführung des „ atmenden Deckels “ beim Windkraftausbau neue Unsicherheitsfaktoren geschaffen, 
die die Planung und Realisierung von Investitionsvorhaben behindern. Mit der für 2017 vorgesehenen Umstel- 
lung auf Ausschreibungsmodelle zur Festlegung der Vergütungshöhe wird die Verunsicherung forciert. Es ist 
zu befürchten, dass mit den Bürgerenergien ausgerechnet die Träger der Energiewende vom Markt gedrängt 
werden. 

Verstärkt wird dieser Effekt durch die verpflichtende Direktvermarktung für alle Ökostromerzeuger. Diese er- 
höht den Aufwand und damit die Kosten und macht die Anlagenbetreiber abhängig von wenigen Stromhänd- 
lern. Für eine echte Marktintegration müsste der Endkundenmarkt für Ökostrom geöffnet werden. Doch auch 
hier geht die Novelle in die falsche Richtung. Sie streicht mit dem Grünstromprivileg die Grundlage des bishe- 
rigen Grünstrommarktes, schafft aber keine Alternative. Folglich wird es in Deutschland nicht mehr möglich 
sein, heimischen Ökostrom direkt zu beziehen. Ein neues Ökostrom-Vermarktungsmodell wäre jedoch dringend 
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erforderlich, um Stromverbrauchern kostengünstig und umweltfreundlich mit Strom versorgen und Ökostrom- 
erzeugern einen Markt außerhalb des EEG-Regimes zu eröjfnen. 

Dazu kommt, dass auch die vor allem von Landwirten und kleineren Unternehmen betriebene Bioenergie mit 
einem ganzen Bündel an Verschlechterungen konfrontiert wird. Der Biomasse- Ausbau wird gedeckelt, die Ver- 
gütung deutlich gekürzt. Zubau wird es unter diesen Bedingungen kaum mehr geben. Dabei brauchen wir 
nachhaltig und naturverträglich genutzte Bioenergie zum Aus-gleich der schwankenden Wind- und Solarener- 
gie. Doch der Gesetzentwurf lässt diese stabilisierende Funktion der Bioenergien außer Acht und zielt ojfen- 
sichtlich darauf ab, den Zubau abzuwürgen. 

Und nicht zuletzt scheitert der Gesetzentwurf an der Aufgabe, die Kosten des Ökostromausbaus fair zu vertei- 
len. Der Gesetzentwurf weitet die Ausnahmere-gelungen für die Industrie gegenüber den bisher schon über- 
bordenden Ausnahmen weiter aus. Knapp 90 Prozent des produzierenden Gewerbes können zu-künftig Anträge 
auf Ausnahmen von der EEG-Umlage stellen. Dazu zählen absurde Beispiel wie Hersteller von Wajfen und 
Munition, Panzer schmieden und Frucht- und Gemüsesafthersteller. Damit wird es die von Bundeswirtschafts- 
minister Gabriel angekündigte Entlastung für Privatkunden und Mittelstand um bis zu einer Milliarde. Euro 
pro Jahr nicht geben. Erforderlich wäre dazu das Gegenteil: Ein Abschmelzen der Industrieausnahmen durch 
die Kon-zentration auf tatsächlich energie- und außenhandelsintensive Unternehmen. Eine passende und EU- 
konforme Grundlage wäre die EU-Strompreiskompensationsliste, in der die EU-Kommission 15 Branchen be- 
nannt hat, die als wirklich ström- und außenhandelsintensiv anerkannt sind. 

Der Bundestag spricht sich fiir eine grundlegende Überarbeitung des Entwurfs für eine EEG-Novelle aus, da 
diese den Kernzielen Klimaschutz, Planungssicherheit und faire Kostenverteilung nicht entspricht und zudem 
die treibenden gesellschaftlich Kräfte für eine Umstellung auf erneuerbare und dezentral er-zeugte Energien 
behindert. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

— die Begrenzung des Ausbaus von Ökostrom auf 35 — 45 % bis 2025 bzw. 55 Prozent bis 2035 zu streichen; 

— die Eigenstromreglung im EEG nach Klimaschutzgesichtspunkten auszurichten und dazu 

— Eigenstrom aus erneuerbaren Energien sowie aus hochejfzienter Kraft- Wärme-Kopplung weiterhin von 
der EEG-Umlage zu befreien; 

— so genannte „Mieterstrommodelle“ , bei denen die lokale Versorgung von Mietshäusern mit umweltfreund- 
lichem Strom z. B. aus Solaranlagen ohne Inanspruchnahme des öffentlich Stromnetzes erfolgt, dem Eigen- 
strom aus erneuerbaren Energien und KWK gleichzustellen und ebenfalls weiterhin von der EEG-Umlage 
zu befreien; 

— den Eigenstromverbrauch konventioneller Kraftwerke dagegen grundsätzlich mit der EEG-Umlage zu be- 
lasten; 

— für eine faire Kostenverteilung des Ökostromausbaus zu sorgen und dazu 

— die Besondere Ausgleichsregelung auf tatsächlich energie- und außen-handelsintensive Unternehmen zu 
beschränken; 

— eine Regelung analog zur EU-Strompreiskompensationsliste umzusetzen, in der die EU-Kommission 15 
Branchen benannt hat, die als wirklich ström- und außenhandelsintensiv anerkannt sind; 

— die Bürgerenergien bei der Marktintegration abzusichern und dazu 

— auf die Einführung von Ausschreibungsmodellen ab 2017 zu verzichten und stattdessen ausschließlich er- 
gebnisoffene Pilotvorhaben durchzuführen, die nach Abschluss einer breiten Bewertung unter Einbezie- 
hung von Bundestag und Bundesrat unterzogen werden; 

— die verpflichtende Direktvermarktung so nicht umzusetzen, sondern ins-besondere die Bagatellgrenze, so 
wie in der EU-B eihilf eleitlinie geregelt, bei PV-Anlagen auf 500 kW sowie bei Windkraft auf 3 MW bzw. 
Wind-parks bestehend aus drei Windenergieanlagen anzuheben und die Min-destvergütung bei Ausfall des 
Direktvermarkters auf 90 % der regulären Vergütungshöhe zu erhöhen; 

— die direkte Vermarktung von in Deutschland erzeugten Ökostrom an Endkunden zu ermöglichen und eine 
entsprechende Verordnungsermächtigung für ein Ökostrom- Vermarktungsmodell ins EEG einzufügen; 

— Biomasseanlagen entsprechend ihres breiten Nutzens für die Stabilisierung der Stromversorgung zu fördern 
und dazu 

— den jährlichen Ausbaukorridor von 100 auf 250 MW installierter Leistung anzuheben; 
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— für eine auskömmliche Vergütung zu sorgen, insbesondere indem die Vergütung für Einsatzstoff- Vergü- 
tungsklasse grundsätzlich beibehalten und ökologisch so optimiert wird, dass die Verwendung von Mais 
ausgeschlossen, Bioenergie aus umweltschonend erzeugten Rohstoffen aber weiterhin wirtschaftlich er- 
zeugt werden kann, 

— bei der Gewährung der Flexibilitätsprämie die volle Stromerzeugung als Bemessungsgrundlage anzulegen; 

— bei der Übergangsregelung die Stichtagsregelung zum 23. 01.2014 zu streichen und stattdessen alle bis zum 
31.12.2014 in Betrieb genommenen Wind-kraftanlagen noch nach dem EEG 2012 zu vergüten. 

VII. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat die Vorlagen zu a bis d in seiner 15. Sitzung am 24. Juni 2014 
abschließend beraten. 

Die Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN stellten den Antrag auf Vertagung der abschlie- 
ßenden Beratung. Sie begründeten dies damit, dass die dem Änderangsantrag der Koalitionsfraktionen auf A.- 
Drs. 18(9)157 zugrande liegende Formulierangshilfe erst im Laufe des Vormittags des 24. Juni 2014 den Op- 
positionsfraktionen zugeleitet worden sei. Der zweihundertseitige Änderangsantrag der Koalitionsfraktionen 
auf A.-Drs. 18(9)157 sei sogar erst kurz vor Beginn der abschließenden Sitzung am 24. Juni 2014 eingebracht 
worden. Es habe damit nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden, die Formulierangshilfe bzw. den Ände- 
rangsantrag inhaltlich hinreichend zu prüfen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags 
auf Vertagung. 

Die Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN stellten ferner den Antrag auf Durchführung 
einer weiteren Anhörung. Sie begründeten dies mit den nach ihrer Auffassung ganz wesentlichen Änderungen 
durch den von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Änderangsantrag auf A.-Drs. 18(9)157. 

Die Koalitionsffaktionen lehnten die Durchführung einer weiteren Anhörung mit der Begründung ab, das An- 
hörangsrecht der Oppositionsffaktionen sei verbraucht, da zu den überwiesenen Vorlagen bereits eine zweitei- 
lige Anhörung durchgeführt worden sei und mit dem Änderangsantrag kein neuer Verhandlungsgegenstand 
eingeführt werde. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE, und BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN die Ablehnung des Antrags 
auf Durchführung einer weiteren Anhörung. 

Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten auf Ausschussdracksache 18(9)157 einen Änderangsantrag 
zum Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/1304, 18/1573 ein. 

Ferner brachte die Fraktion DIE LINKE, auf Ausschussdracksachen 18(9)172 bis 18(9)175 und 18(9)177 fünf 
Änderungsanträge ein. 

Weiterhin brachte die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Ausschussdracksachen 18(9)165 bis 
18(9)169 und 18(9)171 sechs Änderungsanträge ein. 

Weiterhin brachte die Fraktion DIE LINKE, auf Ausschussdracksachen 18(9)176neu, 18(9)178 und 18(9)179 
drei Entschließungsanträge ein. 

Weiterhin brachte die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Ausschussdracksache 18(9)170 einen Ent- 
schließungsantrag ein. 

Die Fraktionen der CDU/CSU nnd SPD machten deutlich, dass mit der Gesetzesnovelle die Energiewende 
konsequent vorangetrieben werden soll. Die Reform werde für mehr Kosteneffizienz beim Ausbau der emeu- 
erbaren Energien sorgen und damit den Kostenanstieg durch die EEG-Umlage dämpfen. Erstmals werde ein 
Ausbaupfad von Wind-, Solar- und Biomasseanlagen festgelegt, insgesamt solle so der Anteil von emeuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung laut Gesetz auf 40 bis 45 Prozent im Jahr 2025 und 55 bis 60 Prozent im Jahr 
2035 steigen. Diese Regelungen ermöglichen einen Einstieg in eine effektive Mengensteuerang und eine bes- 
sere Abstimmung zwischen dem Netzausbau und dem Ausbau der emeuerbaren Energien. Die Einspeisever- 
gütungen würden dort angepasst, wo sinkende Investitionskosten zu verzeichnen seien. Darüber hinaus begrüß- 
ten die Fraktionen, dass die Betreiber von größeren Neuanlagen ihren Strom künftig selbst vermarkten müssen, 
um die emeuerbaren Energien langfristig in den Strommarkt zu integrieren. Stufenweise sollen bis 2017 auch 
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kleinere Anlagen in die Direktvermarktung einbezogen werden. Spätestens ab 2017 solle die Förderhöhe für 
Emeuerbare Energien wettbewerblich über technologiespezifische Ausschreibungen ermittelt werden. Damit 
werde ein Systemwechsel eingeleitet. 

Durch die Neuregelung der Besonderen Ausgleichsregelung werde auch weiterhin die notwendige Entlastung 
der energieintensiven Industrien ermöglicht. Dies sei ein wichtiges Signal für den Industriestandort Deutsch- 
land und die rund 800.000 Beschäftigten in den energieintensiven Unternehmen und in den verbundenen in- 
dustriellen Wertschöpfungsketten. Die Besondere Ausgleichsregelung solle auf solche Unternehmen be- 
schränkt werden, die aufgrund ihrer Wettbewerbssituation darauf angewiesen sind. 

Bei der Eigenstromerzeugung, die bislang von der EEG-Umlage befreit war, werden zukünftig neue Anlagen 
an der EEG-Umlage prozentual beteiligt. Damit würden die Kosten des Ausbaus der emeuerbaren Energien 
auf möglichst viele Schultern verteilt und die überhöhten Einspareffekte zu Lasten der Allgemeinheit ein- 
schränkt. Für bestehende Anlagen gelte jedoch umfassender Bestandsschutz. 

Die Fraktion DIE LINKE, hob ein hohes Ausbautempo im Ökostrombereich und drastische Kostensenkungen 
für Neuanlagen hervor, die nur durch das EEG möglich gewesen seien. Der Vorrang für Ökostrom, verlässliche 
Einspeisevergütungen und starke Innovationsanreize hätten sich als richtig erwiesen. Andere Modelle der För- 
derang emeuerbarer Energien (Mengensteuerang, Ausschreibungen, Auktionen) seien dagegen im Ausland 
gescheitert oder brächten deutlich schlechtere Ergebnisse. Entsprechend gelte das EEG als Vorbild und werde 
von mittlerweile über 50 Ländern nachgeahmt. 

Die Bundesregierung wolle nun merkwürdigerweise den Weg des Scheitems statt des Erfolgs gehen. Zwin- 
gende Direktvermarktung und Ausschreibungen würden die Energiewende aber eher abbremsen als befördern. 
Sie wolle nun sogar den Einstieg in die Direktvermarktung verschärfen, indem der 250-kW-Stufe im Jahr 2016 
wegfalle. Verschärfend sei auch der Wegfall der Vergütungen bei negativen Börsenstrompreisen ab 6 Stunden. 

Eines der Hauptziele der Reform sei eine gerechtere Verteilung der Kosten der Energiewende gewesen. Das 
sei aber gründlich misslungen. Unter anderem weil die Privilegien der Industrie weitgehend unangetastet blie- 
ben. Sie verteilten sich nur geringfügig anders. Evtl, würde die Industrie als Ganzes sogar zusätzlich entlastet, 
da nun gegenüber dem Regierangsentwurf die Mindestumlage für die NE-Metall-Branche halbiert werde. Koh- 
lekraftwerke und Tagebaue würden von der Zahlung der Umlage weiterhin befreit bleiben, gleichwohl Minister 
Gabriel anderes angekündigt hätte. Dafür aber werde durch die Novelle die Energiewende abgebremst durch 
einen rigiden Ausbaukorridor, insbesondere bei Photovoltaik und Biomasse. Das bringe die mittel- und lang- 
fristigen Ziele Deutschlands im Klimaschutz und für den Ausbau emeuerbarer Energien in Gefahr. 

Die Bundesregierung wolle die naturgemäß fluktuierende Einspeisung aus Sonne und Wind zudem an die Börse 
zwingen. Diese Erzeugung könne jedoch kaum auf Marktsignale reagieren. In der Folge könnten geringere 
Sicherheiten bei den Einnahmen zu höheren Finanzierangskosten von Ökostrom-Anlagen bei den Banken füh- 
ren. 

Der Vorschlag verkehre außerdem eine vernünftige Hierarchie in der Energiewende in ihr Gegenteil. Künftig 
sollten sich regenerative Anlagen an die konventionelle Erzeugung anpassen, und nicht umgekehrt, die sei 
„Energiewende absurd“. Überdies werde die ab 2017 vorgesehene Ausschreibung der Ökostrom-Förderang 
großen finanzstarken Akteuren in die Hände spielen. Der Plan sei ein Angriff gegen die Bürgerenergien. 

Aus diesen Gründen habe die LINKE einen eigenen Antrag sowie Änderangs- und Entschließungsanträge ein- 
gebracht. Für eine gerechtere Kostenverteilung sollten jene Privilegien abgebaut werden, die mit Standortsi- 
cherang nichts zu tun hätten. Auf die vorgesehene Verpflichtung zur Direktvermarktung von EEG-Strom sei 
genauso zu verzichten, wie auf die geplanten Ausschreibungen zur Ermittlung der Förderhöhe ab 2017. 

Bei der Verstromung von Biomasse sei der Fokus auf Abfall- und Reststoffe zu legen, allerdings ohne Ener- 
giepflanzen völlig auszuschließen, wie es die Bundesregierung will. Überdies solle der verbleibende Biomasse- 
anbau umgestellt werden: In Biogasanlagen sollten mindestens 60 Masseprozent Gülle oder rein pflanzliche 
Nebenprodukte eingesetzt werden. Für die verbleibenden 40 Prozent sind ökologische Standards einzuhalten. 
Der Deckel für Biogas soll auf 200 MW Bemessungsleistung jährlich angehoben werden. Schließlich bedeutet 
Flexibilisierung mehr installierte Leistung bei weniger Jahresstunden. Unter dem Strich würde der Druck auf 
die Flächen nicht weiter zunehmen. 

Die von der LINKEN geforderten Maßnahmen jenseits der EEG-Novelle flankieren die Energiewende im 
Strombereich sozialpolitisch. Ziel sei es einerseits, Energiearmut zu verhindern sowie Haushalte bei Energie- 
effizienzmaßnahmen zu unterstützen, und andererseits Verbraucherinnen und Verbraucher in angemessener 
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Weise von ökologisch wenig wirksamen oder anderweitig ungerechtfertigten Belastungen zu befreien. Dies sei 
ein Gebot der Gerechtigkeit und werde zudem die Akzeptanz der Energiewende erhöhen. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen rügte die verspätete Vorlage des Änderungsantrags der Koalitionsfrakti- 
onen zum Gesetzentwurf und machte deutlich, dass eine sachlich gebotene und angemessene Beratung des Ge- 
setzesvorhabens vor diesem Hintergrund nicht möglich sei. Es seien neue Fragenkomplexe aufgetaucht, die 
zunächst in einer zeitnahen öffentlichen Anhörang mit Experten zu klären seien. Ein entsprechender Antrag 
(Ausschussdrucksache 18(9)180) wurde dem Ausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Nach dessen Ableh- 
nung erklärte die Fraktion, sie sehe die Minderheitenrechte beschnitten und werde deshalb den Ältestenrates 
anrufen. 

Inhaltlich wurden unter Bezugnahme auf die am Nachmittag versandten Formulierangshilfen des Bundeswirt- 
schaftsministeriums unter anderem die Einführung einer neuen Öffnung des EEG-Vergütungssystems für An- 
lagen in EU -Nachbarstaaten, der Streichung der EEG-Vergütung während längerer Phasen negativer Strom- 
preise sowie der Eigenstromregelung kritisiert. Letztere gefährde den Solarenergieausbau massiv. Darüber hin- 
aus seien neue und umfassende Verordnungsermächtigungen, etwa zur Besonderen Ausgleichsregelung, auf- 
genommen worden, die wesentliche Teile dieses zentralen Mechanismus einer parlamentarischen Kontrolle 
entziehe. Insgesamt werde der Gesetzentwurf zu einem deutlichen Rückgang des Ausbaus emeuerbarer Ener- 
gien führen und die ungerechte Verteilung zu Lasten von Privatkunden und Mittelstand zementieren. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Annahme des Änderangsantrags der Fraktionen CDU/CSU und SPD auf Dracksache 18(9)157. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderungsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Dracksache 18(9)172. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Dracksache 18(9)173. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Dracksache 18(9)174. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Dracksache 18(9)175. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Dracksache 18(9)177. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Dracksache 18(9)165. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Dracksache 18(9)166. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Dracksache 18(9)167. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Dracksache 18(9)168. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Dracksache 18(9)169. 
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Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Änderangsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Drucksache 18(9)171. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN bei einer Stimmenthaltung aus der Frak- 
tion der SPD in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE., dem Deutschen Bundestag die Annahme des Gesetz- 
entwurfs auf Dracksachen 18/1304, 18/1573 in der Fassung der Beschlussempfehlung zu empfehlen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE 
LINKE., dem Deutschen Bundestag die Erledigterklärang des Gesetzentwurfs auf Drucksache 18/1449 zu 
empfehlen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE 
LINKE., dem Deutschen Bundestag die Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 18/1572 zu 
empfehlen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Ausschussdrucksache 18(9)176neu. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Ausschussdrucksache 18(9)178. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion DIE LINKE, auf Ausschussdrucksache 18(9)179. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, die 
Ablehnung des Entschließungsantrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN auf Ausschussdracksache 
18(9)170. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN in Abwesenheit der Fraktion DIE 
LINKE., dem Deutschen Bundestag die Ablehnung des Antrags auf Drucksache 18/133 1 zu empfehlen. 

B. Besonderer Teil 

Zur Begründung der einzelnen Vorschriften wird — soweit sie im Verlauf der Ausschussberatungen nicht geän- 
dert oder ergänzt wurden- auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 18/1304, 18/1573 der 
Bundesregierung verwiesen. 

Hinsichtlich der vom Ausschuss für Wirtschaft und Energie geänderten oder neu eingefügten Vorschriften ist 
Folgendes zu bemerken: 

Durch den vom Ausschuss angenommenen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen werden neue Paragrafen 
in das EEG eingefügt. Infolge dessen wird das EEG neu nummeriert. Die Neunummerierung führt zu zahlrei- 
chen Folgeänderungen; diese werden nachfolgend nicht einzeln begründet. 


Zu Artikel 1 Inhaltsverzeichnis 

Das Inhaltsverzeichnis wird redaktionell an die nachfolgenden Änderangen angepasst (Folge-änderungen). 

Zu Artikel 1 § 2 Absatz 6 EEG 2014 (neu) 

Der neue Absatz 6 beschreibt den Grundsatz, dass künftig auch Erfahrungen mit den Kooperationsmechanismen 
der Emeuerbare-Energien-Richtlinie der EU (Richtlinie 2009/28/EG) gesammelt werden sollen. Zu diesem 
Zweck sollen zunächst die Pilotausschreibungen für die PV-Freiflächenanlagen teilweise europaweit geöffnet 
werden; dasselbe gilt auch für die an-schließenden Ausschreibungen, die durch die Novelle des EEG im Jahr 
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2016 eingeführt wer-den sollen. Damit sollen die Kooperationsmechanismen der Richtlinie 2009/28/EG umge- 
setzt und Erfahrungen gesammelt werden, um eine intensivere grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit an- 
deren Mitgliedstaaten auf der Basis völkerrechtlicher Vereinbarungen und des Prinzips der gegenseitigen Ko- 
operation zu ermöglichen. 

Zu Artikel 1 § 4 EEG 2014 

§ 4 EEG 2014 wird neu strukturiert. Gleichzeitig wird der Geltungsbereich des Gesetzes klarer formuliert. 

Gegenwärtig besteht Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die Geltung des EEG für Anlagen, die sich nicht aus- 
schließlich im Bundesgebiet befinden. Insbesondere bei der Wasserkraft gibt es Fälle, in denen sich Teile der 
Anlage im Ausland befinden (Grenzwasserkraftanlagen). Wie vom Bundesgerichtshof kürzlich bestätigt, ist im 
EEG von einem weiten Anlagenbegriff aus-zugehen (BGH, Urteil vom 23. Oktober 2013, Az. Vlll ZR 262/12). 
Dies hat zur Folge, dass nicht nur die Stromerzeugungseinrichtung, sondern auch die übrigen zur Stromerzeu- 
gung notwendigen Einrichtungen wie etwa die Wehranlage Teil der Anlage im Sinne des § 5 Nummer 1 EEG 
2014 sind. Die Formulierung des Regierungsentwurfs lässt offen, ob der Geltungsbereich des EEG eröffnet ist, 
wenn sich unter Zugrundelegung dieses weiten Anlagen-verständnisses nur ein Teil der Anlage im Bundesge- 
biet befindet. Dies ist mit Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf die Förderfahigkeit des in der Anlage erzeugten 
Stroms verbunden. 

Deshalb soll mit der Neufassung des § 4 EEG 2014 der Geltungsbereich dahingehend geregelt werden, dass das 
EEG für Anlagen gilt, wenn und soweit ihre Stromerzeugung im Bundesgebiet einschließlich der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone erfolgt. Maßgeblich ist da-mit der Ort der Stromerzeugung, d.h. die Belegen- 
heit des Generators. Befindet sich dieser im Geltungsbereich des EEG, ist es unschädlich, wenn z.B. die Aus- 
leitung des Wassers im Ausland erfolgt. Befinden sich Stromerzeugungseinheiten, die nach dem weiten Anla- 
genbegriff eine Anlage bilden, teilweise innerhalb und teilweise außerhalb des Bundesgebiets, gilt das EEG nur 
für die Stromerzeugungseinheiten, die sich im Bundesgebiet befinden. 

Zu berücksichtigen ist, dass völkerrechtliche Verträge Vorgaben enthalten können, welche Stromanteile der 
Wasserkraftnutzung an Grenzflussläufen welchem Sfaat zuzuordnen sind. Wie schon in der Begründung zum 
Gesefzentwurf der Bundesregierung zum EEG 2012 aus-geführt, gehen die auf solchen Verträgen berahenden 
Konzessionen oder Bewilligungen als speziellere Normen dem EEG vor, so dass in diesen Fällen eine Förde- 
rung durch das EEG ungeachtet des Orts der Stromerzeugung in dem Umfang nicht möglich ist, wie der Strom 
nicht der Bundesrepublik Deutschland zuzuordnen ist (BT-Drucks. 16/8148, S. 38). 

§ 4 EEG 2014 (neu) bestimmt demnach den räumlichen Geltungsbereich für die Anlagen im Sinne des § 5 
Nummer 1 EEG 2014. Darüber hinaus ergibt sich bereits aus dem allgemeinen Rechtssystem, dass sich die 
übrigen Regelungen des Gesetzes, die sich nicht unmittelbar auf diese Anlagen beziehen (z.B. die Regelungen 
zum Einspeisemanagement bei KWK- Anlagen), räumlich auf das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
beziehen. 

Der übrige Regelungsgehalt des § 4 EEG 20 14 in der Fassung des Regierungsentwurfs entfällt. Er hat durch die 
neuen §§ 1 bis 3 EEG 2014 seine Bedeutung verloren. 

Zu Artikel 1 § 5 EEG 2014 

ln Nummer 12 wird der Begriff des Eigenversorgers durch den Begriff der Eigenversorgung ersefzt. Damit wird 
nicht mehr auf die Person abgestellt, sondern auf die Eigenversorgung mit Strom, ln der Folge gibt es eine 
einheitliche Definition des Begriffs der Eigenversorgung für alle Neuanlagen. Für Bestandsanlagen gelten nach 
§61 Absatz 3 und 4 EEG 2014 inhaltlich die Regelungen des EEG 2012 bzw. EEG 2009 weiter. Inhaltlich 
greift Nummer 12 die An-forderangen auf, die bisher in § 58 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 6 des Regierungsent- 
wurfs zum EEG 2014 geregelt waren. Neue Anforderangen enthält die Vorschrift nicht. 

Des Weiteren wird mit der neuen Nummer 32 die Definition des Begriffs „Umwandlung“ ergänzt. Durch die 
Einfügung dieser neuen Nummer muss zudem die weitere Nummerierung des § 5 EEG 2014 angepasst werden; 
dies bedingt verschiedene Folgeänderangen. Der Begriff der Umwandlung, wie er in den §§64 Absatz 4 und 
67 EEG 2014 verwendet wird und auf die Gegenäußerang der Bundesregierung zurückgeht, ist weiter als im 
Umwandlungsgesetz. Erfasst sind auch Singularsukzessionen, wie sie bei Untemehmenskäufen oft vorgenom- 
men werden. Bezogen auf die Besondere Ausgleichsregelung ist z.B. die Übertragung von Vermögensgegen- 
ständen aus einer Insolvenz ein häufiger Praxisfall. 
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Schließlich wird in der Definition des Begriffs „Unternehmen“ in Nummer 34 (neu) die Ausnahme für die 
verbundenen Unternehmen gestrichen. Dies dient der Klarstellung der Antrags-berechtigung von Konzemun- 
temehmen. Der Begriff erfasst juristische Personen, die rechtsfähig sind, ebenso wie kommunale Eigenbetriebe 
und Gesellschaftsformen, denen Rechtsfähigkeit zugesprochen wird, ohne dass ihnen der Status einer juristi- 
schen Person zugebilligt wird. Nicht erfasst sind Einzelkaufleute, Freiberufler und Gewerbetreibende. Diese 
Änderang wurde von der Bundesregierang in ihrer Gegenäußerang zum Bundesrat vorgeschlagen. 

Wie auch bisher wird als Unternehmen die kleinste wirtschaftlich, finanziell und rechtlich selbständige Einheit 
angesehen, die unter einheitlicher und selbständiger Führung steht. Im Bereich von Konzernen ist daher auf die 
jeweils einzelne Konzemgesellschaft und nicht auf die Konzerne oder Muttergesellschaften in ihrer Gesamtheit 
abzustellen. Da die Definition die Rechtspersönlichkeit des „Unternehmens“ voraussetzt, können Konzerne in 
ihrer Gesamtheit nicht erfasst sein, denn ihnen kommt keine Rechtspersönlichkeit zu. 

Ob ein Unternehmen vorliegt, ist weiterhin auf der Grundlage einer Einzelfallwürdigung zu entscheiden, die 
sämtliche Umstände berücksichtigt. 


Zu Artikel 1 § 8 Absatz 2 EEG 2014 

Mit der im Regierangsentwurf vorgeschlagenen Änderang in § 8 Absatz 2 EEG 2014 reagiert der Gesetzgeber 
auf das Urteil des BGH vom 10. Oktober 2012 (Az. Vlll ZR 362/1 1). Nach dem BGH-Urteil besteht ein Wahl- 
recht des Anlagenbetreibers für den Verknüpfungspunkt dann nicht, wenn „die dem Netzbetreiber hierdurch 
entstehenden Kosten nicht nur unerheblich über den Kosten eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich 
günstigsten Verknüpfungspunktes liegen“, ln der Fassung des Gesetzentwurfs war jedoch nicht eindeutig, wel- 
che Mehrkosten berücksichtigt werden sollen. Die Änderang in § 8 Absatz 2 EEG 2014 stellt nunmehr klar, 
dass die durch das Wahlrecht zusätzlich entstehenden Mehrkosten beim Netz-betreiber entscheidend sind. Even- 
tuelle Mehrkosten beim Anlagenbetreiber oder bei Dritten finden demnach keine Berücksichtigung, wie dies 
auch vom BGH entschieden worden ist. 

Zu Artikel 1 § 11 EEG 2014 

Die Änderang in Absatz 1 berichtigt einen Fehler des Regierangsentwurfs: Die Änderang stellt sicher, dass 
Strom aus emeuerbaren Energien in allen Vermarktungsformen den europarechtlich gesicherten Abnahmevor- 
rang genießt. Dies schließt die sonstige Direktvermarktung nach § 20 Absatz 1 Nummer 2 EEG 2014 ein, die 
bislang an dieser Stelle im Regierangs-entwurf nicht erwähnt gewesen ist. 

Absatz 4 wird im Zuge des § 24 EEG 2014 (neu) geändert: Der Förderausschluss bei neuen Anlagen im Falle 
länger anhaltender negativer Börsenpreise kann sich auch auf Anlagen in der Ausfallvermarktung auswirken 
und es ggf erforderlich werden lassen, dass diese Anlagen ab-geregelt werden müssen. Ob und unter welchen 
Voraussetzungen dies den Netzbetreibem ermöglicht werden soll, wird geprüft und ggf. im Rahmen einer No- 
velle der Ausgleichsmechanismusverordnung umgesetzt, deren Ermächtigung insofern erweitert wird (§91 
Nummer 2 EEG 2014). 

Zu Artikel 1 § 12 Absatz 4 EEG 2014 

Die Änderang berichtigt einen Verweisfehler, der sich sowohl im geltenden EEG als auch im Regierangsent- 
wurfbefindet; der Verweis auf das KWK-Gesetz wird insofern an die letzte KWKG-Novelle angepasst. 

Zu Artikel 1 § 20 Absatz 2 EEG 2014 

Mit der Änderang des Absatz 2 wird die Möglichkeit der anteiligen Veräußerung in verschiedenen Veräuße- 
rangsformen, die bislang in § 33f EEG 2012 geregelt ist, im EEG 2014 fortgeführt. Aufgrund der Hinweise 
mehrerer Marktakteure ist anzunehmen, dass auch weiterhin ein praktisches Bedürfnis für die anteilige Direkt- 
vermarktung besteht. Möglich ist sowohl die an-teilige Direktvermarktung des Stroms aus einer einzelnen An- 
lage als auch - wie bisher in der Praxis durchaus üblich - die anteilige Direktvermarktung von mehreren über 
eine gemeinsame Messeinrichtung abgerechneten Anlagen. 

Mit § 20 Absatz 2 EEG 2014 wird nur die bisherige Möglichkeit der anteiligen Direktvermarktung erhalten. Da 
die Ausfallvermarktung hierzu nicht zählt, ist sie von den Wechselmöglichkeiten ausgenommen. 
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Zu Artikel 1 § 21 EEG 2014 

ln Absatz 2 wird die neue Nummer 3 eingefügt. Sie erstreckt die Wechselfristen nach Ab-satz 1 auf Änderangen 
der anteiligen Veräußerung nach § 20 Absatz 2 EEG 2014. Außerdem wird der bisherige Absatz 1 Satz 2 EEG 
2014 gestrichen, da die darin enthaltene Regelung nicht erforderlich ist: Die unverschuldete Bilanzierung von 
Ausgleichsenergie in einem Markt-prämien-Bilanzkreis ist bereits durch § 35 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
EEG 2014 geregelt. 

Absatz 3 wird neu gefasst und Absatz 4 gestrichen, um den Netzbetreibem keine zusätzlichen Verpflichtungen 
aufzuerlegen. Es soll hier kein zusätzlicher Bürokratieaufwand geschaffen werden. Es wird erwartet, dass die 
Bundesnetzagentur die bestehende Festlegung zu Markt-prozessen für Einspeisestellen (Strom) (Az.: BK6-12- 
153) auf Basis ihrer Festlegungskompetenz in § 85 Absatz 3 Nummer 3 EEG 2014 bis spätestens Mitte 2015 
an das EEG 2014 an-passen wird. Zwischenzeitlich gilt die derzeitige Festlegung fort. Bis zum Inkrafttreten der 
angepassten Festlegung wird es außerdem erforderlich sein, eine Übergangslösung für die Praxis zu finden. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Bundesnetzagentur zügig eine solche Ühergangslösung unter Einbeziehung 
der Verbände der betroffenen Marktakteure entwickelt. Anlagenbetreiber haben bei der Mitteilung von Wech- 
seln nach § 21 EEG 2014 die Vorgaben der jeweils geltenden Festlegung (sowie der Übergangslösung für die 
Praxis) einzuhalten. 

Zu Artikel 1 § 23 Absatz 4 EEG 2014 

Die Änderang ist eine redaktionelle Folgeänderung zu dem neuen § 24 EEG 2014 (siehe so-gleich). 

Zu Artikel 1 § 24 EEG 2014 (neu) 

Aufgrund der Anforderungen in den Randnummem 125 Satz 2 Buchstabe c und 126 der Umwelt- und Energie- 
beihilfeleitlinien der EU-Kommission wird ein neuer § 24 EEG 2014 eingeführt, der die Verringerung der För- 
derang bei negativen Preisen für Neuanlagen regelt. 

Nach Absatz 1 reduziert sich der anzulegende Wert auf null, wenn die Preise für Stundenkontrakte am Spot- 
markt der EPEX Spot an mindestens sechs aufeinanderfolgenden Stunden negativ sind. Die Verringerung auf 
null betrifft dann die Einspeisung in diesen sechs Stunden sowie in jeder weiteren darauffolgenden Stunde, in 
der der Stundenkontrakt ebenfalls einen negativen Wert hat. Sobald die Kette der unmittelbar aufeinander fol- 
genden negativen Stundenkontrakte unterbrochen wird, müssen zunächst wieder für sechs Stunden am Stück 
negative Preise herrschen, bevor die Regelung nach Absatz 1 erneut anwendbar ist. Die Strommenge, die in 
einem solchen Zeitraum eingespeist wurde, lässt sich bei Anlagen in der Direktvermarktung aus deren Bilanz- 
kreisabrechnung ersehen. 

Absatz 2 betrifft Anlagen in der Einspeisevergütung in Ausnahmefällen nach § 38 EEG 2014. Anlagen in der 
Einspeisevergütung für kleine Anlagen nach § 37 EEG 2014 sind nicht betroffen, da die Bagatellgrenzen nach 
§ 37 Absatz 2 EEG 2014 unter den Grenzen nach § 24 Ab-satz 3 EEG 2014 liegen. Da Anlagen in der Einspei- 
severgütung nach § 38 EEG 2014 nicht bilanzierangspflichtig sind, bestimmt Satz 1, dass die Anlagenbetreiber 
in diesen Fällen die Strommenge, die in einem Zeitraum negativer Preise nach Absatz 1 eingespeist wurde, den 
Netzbetreibem mitteilen müssen. Da eine Einspeisevergütung nach § 38 EEG 2014 nur von Anlagen, die grund- 
sätzlich direktvermarktungspflichtig sind, wahrgenommen werden dürfte — kleine Anlagen können die ab- 
schlagsffeie Einspeisevergütung nach § 37 EEG 20 14 nutzen -, müssen diese Anlagen nach § 35 Satz 1 Nummer 
2 EEG 2014 auch femsteuerbar sein und können daher nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2014 ihre Ist- 
Einspeisung jederzeit abrafen. Falls eine Mitteilung nach Satz 1 nicht erfolgt, wird pauschal vermutet, dass für 
jeden Kalendertag, in dem eine negative Preisphase aufgetreten ist, eine Strommenge eingespeist wurde, die 
einem Vergütungsansprach von 5 Prozent der gesamten Einspeisevergütungssumme für den jeweiligen Monat 
entspricht. Dabei ist die Einspeisevergütungssumme für den Monat vor Abzug etwaiger anderer Verringerungen 
nach § 25 EEG 2014 zugrunde zu legen. Der Begriff Kalendertag meint dabei den Zeitraum von 0:00 Uhr bis 
24:00 eines Tages. Erstreckt sich eine negative Preisphase also z.B. in einer Nacht über Mitternacht hinaus in 
den nächsten Tag, so verringert sich der Anspruch auf die Einspeisevergütung um 10 Prozent der (hypotheti- 
schen) Gesamtvergütungssumme für diesen Monat. Satz 2 setzt einen Anreiz für Anlagenbetreiber, die tatsäch- 
lich eingespeisten Strommengen nach Satz 1 mitzuteilen. 

Absatz 3 setzt den in den Randnummem 125 Satz 2 Buchstabe c und 126 geregelten zeitlichen und sachlichen 
Anwendungsbereich für die Verringerung des anzulegenden Werts in Phasen negativer Preise nach Absatz 1 
um. 
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Zu Artikel 1 § 25 EEG 2014 (neu) 

In Absatz 1 werden in Nummer 1 und 2 die Wörter „an das Anlagenregister“ gestrichen. Dies erfolgt zur Klar- 
stellung, dass die Anforderungen des § 25 EEG 2014 auch durch Übermittlung der jeweiligen Angaben an das 
Gesamtanlagenregister nach § 53b EnWG erfüllt werden können, soweit dieses - wie bereits in § 6 Absatz 3 
EEG 2014 angelegt - künftig die Aufgaben des Anlagenregisters übernimmt. Nummer 3 sanktioniert die Nicht- 
einhaltung der festen Prozentsätze nach § 20 Absatz 2 Satz 2 EEG 2014 bei einer anteiligen Veräußerung des 
Stroms. Um vor einem etwaigen Missbrauch der anteiligen Veräußerung deutlich abzuschrecken, gilt die Sank- 
tion gemäß Satz 2 bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats, der auf die Beendigung des Verstoßes folgt. 
Nummer 4 sanktioniert Verstöße gegen die Pflicht aus § 100 Absatz 2 Satz 3 EEG 2014. Betreiber von Biogas- 
anlagen nach § 100 Absatz 2 Satz 2 EEG 2014 haben danach erst einen Anspruch auf finanzielle Förderung, 
wenn der Stillungsnachweis nach § 100 Absatz 2 Satz 3 EEG 2014 erbracht ist. 

Absatz 2 wird redaktionell an die Änderangen in den §§20 und 21 EEG 2014 angepasst. 

Zu Artikel 1 § 27 EEG 2014 (neu) 

§ 27 EEG 2014 (neu) wird neu gefasst, weil die Absenkung der Förderung für Windenergie auf See wegen des 
Regelungsumfangs in eine gesonderte Vorschrift überführt wird (§ 30 EEG 2014). Daraus ergeben sich redak- 
tionelle Anpassungen in § 27 EEG 2014. Daneben wird die Degression für Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus Wasserkraft von jährlich 1,0 Pro-zent (EEG 2012 und Regierungsentwurf zum EEG 2014) auf 0,5 Prozent 
gesenkt. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die Wasserkraft als ausgereifte Technologie nur sehr geringe 
Kostensenkungspotentiale aufweist. Dies wurde zuletzt auch durch das Gutachten zur Wasserkraftförderung im 
Rahmen der wissenschaftlichen Vorbereitung zum EEG-Erfahrungsbericht 2014 bestätigt (Zwischenbericht 
veröffentlicht unter: http://www.bmwi.de, dort S. 1 10). Durch die geringere Degression soll somit gewährleistet 
werden, dass die Fördersätze auch in Zukunft die durchschnittlichen Stromgestehungskosten decken. 

Zu Artikel 1 § 29 EEG 2014 (neu) 

In der Überschrift von § 28 EEG 2014 wird das Wort Windenergieanlagen durch Windenergie ersetzt, um die 
Überschrift mit den Überschriften der §§ 27, 28 und 30 EEG 2014 zu vereinheitlichen. 

Zu Artikel 1 § 30 EEG 2014 (neu) 

Die Absenkung der Förderang für Strom aus Windenergie auf See wird von § 26 Nummer 4 EEG 2014 (Regie- 
rangsentwurf) in einen neuen § 30 Absatz 1 EEG 2014 überführt und um eine Bestimmung zu Fällen ergänzt, 
in denen sich die Fertigstellung der Netzanbindung und damit auch die Inbetriebnahme der Anlage verzögert. 

Das geltende EEG sowie der Regierangsentwurf sehen bei Verzögerungen der Netzanbindung keine Sonderre- 
gelung zur Degression vor. Das bedeutet, dass etwa die Degression zum 1. Januar 2018 auch Projekte erfasst, 
deren Netzanschluss nach dem verbindlichen Fertigstellungstermin nach § 17d Absatz 2 Satz 5 EnWG 2017 
hergestellt sein soll, sich aber derart verzögert, dass eine Inbetriebnahme der Anlage vor dem 1. Januar 2018 
nicht möglich ist. Der durch die verringerte Förderung entstehende Vermögensschaden kann vom Anlagenbe- 
treiber auch nicht im Rahmen der Entschädigung nach § 17e EnWG gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber 
geltend gemacht werden. Denn die Entschädigung ist auf den Zeitraum der nicht möglichen Einspeisung be- 
grenzt, wobei die durchschnittliche Einspeisung einer vergleichbaren Anlage zugrunde zu legen ist (§ 17e Ab- 
satz 1 Satz 2 EnWG). Weitergehende An-sprüche gegen den Übertragungsnetzbetreiber wegen Vermögens- 
schäden auf Grand einer verzögerten Netzanbindung sind ausgeschlossen (§ 17e Absatz 2 Satz 3 EnWG). Die 
hierdurch hervorgerafenen Finanzierangsrisiken werden durch den neuen Absatz 2 aufgefangen und Planungs- 
sicherheit in Bezug auf die Degression auch dann gewährleistet, wenn sich die Her-stellung der Netzanbindung 
verzögert. 

Die Regelung sieht zu diesem Zweck vor, dass anstelle der Inbetriebnahme die Betriebsbereitschaft der Wind- 
energieanlage auf See nach § 17e Absatz 2 Satz 1 und 4 EnWG maßgeblich für die Anwendung der Regelung 
zur Absenkung der anzulegenden Werte nach Absatz 1 ist, wenn die Netzanbindung zum verbindlichen Fertig- 
stellungstermin nach § 17d Absatz 2 Satz 5 EnWG nicht fertiggestellt ist. Nach § 17e Absatz 2 Satz 6 EnWG 



Drucksache 18/1891 


-204- 


Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


steht der Fertigstellungs-termin aus einer unbedingten Netzanbindungszusage dem verbindlichen Fertigstel- 
lungstermin gleich, so dass auch Projekte, die noch auf der Grundlage einer unbedingten Netzanbindungs-zu- 
sage angeschlossen werden, in den Anwendungsbereich des Absatzes 2 fallen. 


Zu Artikel 1 § 31 Absatz 6 EEG 2014 (neu) 

Die Änderang in Absatz 6 Nummer 3 beseitigt ein Redaktionsversehen: ln die Schätzung einzubeziehen sind 
sämtliche Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die vor dem 1. Januar 2010 in 
Betrieb genommen worden sind, da das Meldeportal der Bundesnetzagentur erst im Laufe des Jahres 2009 sei- 
nen Betrieb aufgenommen hat. 


Zu Artikel 1 § 35 EEG Satz 2 2014 (neu) 

ln § 35 EEG 2014 (neu) wird Satz 2 ergänzt. Dieser Satz trägt dem Umstand Rechnung, dass Anlagenbetreiber 
gegenüber dem Netzbetreiber die Femsteuerbarkeit teilweise erst nach Inbetriebnahme der Anlage nachweisen 
können. Damit die Betreiber von Neuanlagen nicht im ersten Monat des Betriebs in die Ausfallvermarktung 
nach § 38 EEG 2014 wechseln müssen, muss der Nachweis nicht vor Beginn des zweiten Kalendermonats 
erfüllt sein, der auf die Inbetriebnahme der Anlage folgt. Da Betreiber von Neuanlagen so nicht gezwungen 
sind, ihren Betrieb in der Einspeisevergütung in Ausnahmefällen zu beginnen, wird insbesondere auch die Sank- 
tion des § 25 Absatz 2 Nummer 3 EEG 2014 (neu) in den Fällen vermieden, in denen die Neuanlage mit direkt 
vermarkteten Bestandsanlagen über eine gemeinsame Messeinrichtung abgerechnet wird. Im ersten Monat nach 
Inbetriebnahme besteht — sofern die weiteren Voraussetzungen vorliegen — der Anspruch auf Marktprämie auch 
ohne den Nachweis der Fem-steuerbarkeit. 


Zu Artikel 1 § 36 Absatz 1 EEG 2014 (neu) 

Die Änderang in Nummer 2 Buchstabe b erfolgt, da Anlagenbetreiber zur Erfüllung der Fem-steuerbarkeit 
ihrem Direktvermarkter die Befugnis einräumen müssen, die Einspeiseleistung jederzeit zu reduzieren. Dies 
kann bei genehmigungsrechtlichen Restriktionen zu Problemen führen. Insofern dürfen die Regelungsmöglich- 
keiten des Direktvermarkters eingeschränkt werden, soweit dies aufgrund der Genehmigung erforderlich ist. 
Die entsprechende Formulierung wurde von der Bundesregierung in ihrer Gegenäußerang zum Bundesrat vor- 
geschlagen. 

Zu Artikel 1 § 37 Absatz 2 EEG 2014 

Mit der Änderang in Absatz 2 wird die Bagatellgrenze für die verpflichtende Direktvermark-tung bereits ab 
2016 auf 100 Kilowatt gesenkt. Dadurch wird die Direktvermarktung ambitionierter ausgeweitet als im Regie- 
rangsentwurf. Die verpflichtende Direktvermarktung ist ein wesentliches Element des Systemwechsels, der mit 
dem EEG 2014 vollzogen wird. Sie ist zentral für eine bessere System- und Marktintegration der emeuerbaren 
Energien. Durch die schnellere Ausweitung der verpflichtenden Direktvermarktung auf eine größere Zahl von 
Neuanlagen wird die System- und Marktintegration noch effektiver vorangebracht. Durch die Direktvermark- 
tung besteht für die Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus emeuerbaren Energien ein Anreiz, 
ihren Strom in Zeiten höherer Marktpreise zu vermarkten und auch die Anlagenauslegung auf dieses Ziel hin 
zu optimieren. Im Gegensatz zum bisherigen System der festen Einspeisevergütung sind bei der Direktvermark- 
tung die Marktpreise für Anlagenbetreiber spürbar. Dadurch wird auch das Problem von starken Stromüber- 
schüssen und „negativen Preisen“ vermindert (siehe hierzu auch § 24 EEG (neu)). Sofern der Preis an der 
Strombörse im negativen Bereich unter das Niveau sinkt, das die Betreiber als „positive“ Marktprämie erhalten, 
ist es wirtschaftlich unattraktiv, diesen Strom einzuspeisen. Auch eine Einspeisung völlig unabhängig von der 
Nachfrage (sog. Produce-and-forget-Problematik), die im System der festen Einspeisevergütung bestand, wird 
durch die Direktvermarktung weitest-gehend beseitigt. 

Die Anlagenbetreiber müssen wie die Betreiber konventioneller Kraftwerke ihre Erzeugung prognostizieren 
und entsprechende Fahrpläne anmelden. Dabei haben sie auch die Kosten für Abweichungen von ihrer Prognose 
zu tragen. Dies setzt Anreize zur weiteren Verbesserung der Prognosegüte und zur Anwendung von Handels- 
Strategien, um Prognoseabweichungen möglichst auszugleichen. Dadurch werden zudem Ausgleichsenergie- 
kosten gespart, was die Kosten des Gesamtsystems senkt. Schließlich besteht durch die Direktvermarktung auch 
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mehr Wettbewerb im Handel mit Strom aus emeuerbaren Energien. Bereits durch die optionale Direktvermark- 
tung im EEG 2012 traten neue Akteure am Markt auf. Der steigende Wettbewerb reizt weitere Innovationen 
und Effizienzverbesserangen an. 

Dadurch, dass die Marktprämie gleitend ausgestaltet ist, sowie die flankierende Möglichkeit der Einspeisever- 
gütung in Ausnahmefallen nach § 38 EEG 2014 (neu) bleiben auch gegenüber dem Sysfem der fesfen Einspei- 
severgütung die Risiken für Anlagenbetreiber sehr überschau-bar. Dadurch bleibt die erforderliche Investitions- 
sicherheit für einen weiteren konsequenten Ausbau der emeuerbaren Energien - trotz der Einführung von mehr 
Wetfbewerb und Markf durch die Direktvermarktung - auch unter dem neuen System bestehen. 

Das Marktprämienmodell wurde im EEG 2012 als optionale Alternative zur festen Einspeise-vergütung einge- 
führt und vom Markt sehr gut angenommen. Schon jetzt nutzt beinahe die Hälfte der Anlagenleistung, die Strom 
aus emeuerbaren Energien erzeugt, das Modell der Marktprämie. Bei Windenergie an Land sind es sogar bereits 
mnd 80 Prozent. 

Aufgmnd der positiven Erfahmngen ist davon auszugehen, dass eine Absenkung der Bagatellgrenze auf 100 
kW ab 2016 von den Akteuren gut umgesetzt werden kann. Gerade im Bereich von Anlagen mittlerer Größe 
werden auch neue Geschäftsmodelle zur Direktvermarktung dieser Anlagen erwartet. Bei kleineren Neuanlagen 
stehen aus derzeitiger Sicht die mit der Direktvermarktung verbundenen Kosten, insbesondere für die obligato- 
rische Femsteuerbarkeit der Anlagen, noch in keinem angemessenen Verhältnis zu den Ertragsmöglichkeiten 
dieser Anlagen. Daher werden Neuanlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 100 kW durch die 
Bagatellgrenze geschützt und haben auch weiterhin die Möglichkeit, statt der Direktvermarktung die Einspei- 
severgütung zu nutzen. Es steht jedoch auch solchen kleinen Anlagen frei, die Direktvermarktung zu nutzen. 
Es wird angestrebt, die bisher vorgesehene Bagatellgrenze für die verpflichtende Direktvermarktung von 100 
kW perspektivisch weiter abzusenken. Die Ergebnisse dieser Prüfung wer-den bei der EEG-Novelle, mit der 
2016 die EEG-Fördemng gmndsätzlich auf Ausschreibungen umgestellt wird, umgesetzt. 


Vorbemerkung zu Artikel 1 §§ 40 ff. EEG 2004 (neu) 

ln den §§40 ff EEG 2014 (neu) werden die Fördersätze für Sfrom aus emeuerbaren Energien und Gmbengas 
geregelt. Die Fördersätze entsprechen gmndsätzlich den Vorschlägen der Bundesregiemng aus ihrem Gesetz- 
entwurf; nur in den nachfolgend genannten Fällen werden punktuell Korrekturen vorgenommen. 

Ungeachtet dessen werden die Stromgestehungskosten im EEG jährlich evaluiert: Die Bundesregiemng hat 
gegenüber der Europäischen Kommission zugesagt, dass sie typisiert, einzeln und Stichprobenhaft die Vergü- 
tungssätze ab 2015 jährlich überprüfen wird. Dies wird insbesondere für die im EEG geregelten Technologien 
erfolgen, bei denen der Zubau ein Maß über-schreitet, das eine statistisch belastbare Auswertung ermöglicht, 
und anhand einer stichprobenartigen Auswahl einzelner ausgewählter typischer Projekte erfolgen. Diese Über- 
prüfung wird im Rahmen der Forschungsvorhaben zum Erfahmngsbericht des EEG durchgeführt und dort in 
Form von Zwischenberichten dokumentiert. 

Für die verschiedenen emeuerbaren Energien werden einmal pro Jahr der Zubau sowie Kosten und Preise er- 
mittelt. Sollten in einem Bereich keine oder nur vereinzelte Anlagen zugebaut worden sein, geht die Bundesre- 
giemng davon aus, dass dies nicht statistisch belastbar ist. Die Bundesregiemng geht weiterhin davon aus, dass 
diese Erhebung regelmäßig für die Bereiche Photovoltaik, Windenergie an Land und auf See sowie für Seg- 
menfe der Biomasse, bei denen ein relevanfer Zubau erfolgf, durchgeführt werden kann. Die Ermittlung der 
Kosten und Prei-se erfolgt in der Regel durch Abfragen von Handwerkern, Projektentwicklem oder von Her- 
stellern sowie durch die Ermittlung von Rohstoff- oder Agrarpreisen, Finanziemngsbedingungen und durch die 
Auswertung von Handelsplattformen. Die Abfragemethode zur Kosten- und Preisermittlung kann sich aufgmnd 
der verschiedenen Projekt- und Handelsstrukturen für die einzelnen emeuerbaren Energien unterscheiden. Auf 
dieser Gmndlage wird entsprechend der im Rahmen der Forschungsvorhaben festgelegten typischen Anlagen- 
typen für die unter-suchten emeuerbaren Energien jährlich eine Ermittlung der Sfromgestehungskosten (LCOE) 
durchgeführt. 

Wenn die Bundesregiemng feststellt, dass eine Überfördemng vorliegt, wird sie kurzfristig ein Gesetzgebungs- 
verfahren initiieren. 

Zu Artikel 1 § 40 EEG 2004 (neu) 

Die Fördervoraussetzungen für Wasserkraftanlagen werden in Absafz 1 redaktionell sowie in Absafz 2 und 
einem neuen Absafz 4 inhaltlich geändert. 
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Zu Absatz 1 

Die Änderung in § 40 Absatz 1 Nummer 7 EEG 2014 (neu) berichtigt den anzulegenden Wert für Wasserkraft- 
anlagen ab einer Bemessungsleistung von mehr als 50 Megawatt: Für diese Leistungsstufe waren im Regie- 
rungsentwurf auf Grand eines redaktionellen Versehens die Direktvermarktungskosten in Höhe von 0,2 Cent 
pro Kilowattstunde nicht berücksichtigt. 

Zu Absatz 2 

ln Satz 1 werden die Wörter „die installierte Leistung oder“ gestrichen. Eine Erhöhung der installierten Leistung 
führt zwingend auch zur Erhöhung des Leistungsvermögens der Anlage, so dass eine gesonderte Erwähnung 
dieses Unterfalls nicht erforderlich ist. Die Änderung dient somit der Vereinfachung des Gesetzestextes und hat 
keine inhaltlichen Auswirkungen. 

Mit dem neuen Satz 2 wird die Regelung zur Förderung der Ertüchtigung älterer Wasserkraft-anlagen zudem 
um eine Förderung für nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahmen ergänzt. Zulassungsfrei sind z.B. 
Maßnahmen, die keine Auswirkungen auf Art und Ausmaß der Gewässemutzung haben, wie der reine Aus- 
tausch von Generatoren oder die Ersetzung älterer Turbinen ohne Änderung des Ausbaudurchflusses, ln diesen 
Fällen sieht der neue Satz 2 eine Förderung vor, wenn durch die Ertüchtigungsmaßnahme das Leistungsvermö- 
gen um zehn Prozent erhöht wurde. 

Nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungen können je nach Fallgestaltung mit geringeren Kosten verbunden sein 
als zulassungspflichtige Maßnahmen wie etwa die Vergrößerung des nutz-baren Gefälles oder die Erhöhung 
des Ausbaudurchflusses. Soweit im Zusammenhang mit der Erhöhung des Leistungsvermögens auch Verbes- 
serungen in gewässerökologischer Hinsicht bewirkt werden und daher in der Regel eine zulassungspflichtige 
Maßnahme nach Satz 1 vor-liegt, ist ebenfalls von einem erhöhten investiven Aufwand im Vergleich zu Maß- 
nahmen ohne Zulassungserfordemis auszugehen. 

Vor diesem Hintergrund sollen nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungen nur dann gefördert werden, wenn das 
Leistungsvermögen nach Abschluss der Maßnahme um zehn Prozent, also deutlich erhöht wird und die Maß- 
nahme somit in besonderem Maße zum Ziel des § 1 Absatz 2 EEG 2014 beiträgt, die Stromerzeugung aus 
emeuerbaren Energien zu steigern. Der Wert von zehn Prozent kann je nach Anlagenkonstellation und -größe 
z.B. durch die Ersetzung der Laufräder älterer Turbinen erreicht werden, aber auch der Einbau moderner auto- 
matischer Steuerangstechnik kann bei kleineren Anlagen eine entsprechende Steigerung der Stromaus-beute 
bewirken. Gegebenenfalls ist der vorgegebene Wert auch kumulativ durch mehrere Maßnahmen zu erreichen. 

Erforderlich für die Inanspruchnahme der Förderung ist die Erhöhung des Leistungsvermögens um zehn Pro- 
zent. Unter dem Begriff des erhöhten Leistungsvermögens ist jede Verbesserung der technischen Funktionsfä- 
higkeit der Anlage zu verstehen, die zu einer erhöhten Stromausbeute führen kann. Maßgeblich ist damit die 
Erhöhung des Regelarbeitsvermögens der Anlage. Das Regelarbeitsvermögen ist der langjährige Mittelwert der 
Jahresarbeit. Es muss um mindestens zehn Prozent gesteigert worden sein, und dies muss gegenüber dem Netz- 
betreiber unter Vorlage geeigneter Nachweise wie z.B. Planungsunterlagen dargelegt werden. Nicht zuletzt auf 
Grand der Witterangsabhängigkeit der tatsächlich zu erzielenden Stromaus-beute ist nicht zu verlangen, dass 
tatsächlich direkt im ersten Jahr nach der Ertüchtigung oder über den gesamten Förderzeitraum die erzeugte 
Strommenge um zehn Prozent steigt. Maßgeblich ist vielmehr eine ex ante-Betrachtung anhand des aktuellen 
Standes von Wissenschaft und Technik, bei der Einflüsse auf die Durchflussmenge durch besonders wasserrei- 
che bzw. -arme Jahre zu neutralisieren sind, um das Potenzial der Steigerung korrekt einzuordnen. Ob eine Er- 
höhung des Leistungsvermögens um zehn Prozent erreicht wird und ein Anspruch auf Förderung besteht, ent- 
scheidet sich somit zu dem Zeitpunkt, in dem die Ertüchtigungsmaßnahme abgeschlossen ist. Liegt in diesem 
Zeitpunkt eine dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechende positive Prognose vor, er- 
lischt der Anspruch daher auch nicht, wenn über einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum nach Durchführung 
der Maßnahme die tatsächlich erzeugte Strommenge gegenüber dem vorherigen Regelarbeitsvermögen nicht 
um zehn Prozent gesteigert werden kotmte. So wird die erforderliche Investitionssicherheit geschaffen, um das 
mit Satz 2 adressierte Modemisierangspotential bestehender Wasserkraftanlagen auch tatsächlich auszuschöp- 
fen. Weitere Einzelheiten zur Darlegung der Erhöhung des Leistungs-Vermögens sind im Übrigen Gegenstand 
des Hinweises der Clearingstelle zu § 23 Absatz 2 EEG 2012 (Hinweis 2012/24). 

Die Änderungen in Satz 3 sind redaktionelle Anpassungen infolge des neuen Satzes 2. 

Zu Absatz 4 

Der neue Absatz 4 regelt das sog. Standortkriterium für neue Wasserkraftanlagen. Die Regelung entspricht 
inhaltlich unverändert § 23 Absatz 5 EEG 2012: Die im Regierangsentwurf vorgesehene Überführung dieser 
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Regelung vom EEG in das WHG wird somit rückgängig gemacht. Artikel 12 des Gesetzentwurfs zur Änderung 
des WHG wird daher gestrichen. Inhaltliche Änderungen sind hiermit nicht verbunden. 

Zu Artikel 1 § 43 EEG 2014 (neu) 

ln § 43 EEG 2014 (neu) werden die Vergütungssätze für Grubengasanlagen mit einer Leistung von mehr als 1 
MW geändert. Die Vergütungssätze des Regierungsentwurfs entsprechen für diese Anlagen nicht den Empfeh- 
lungen aus dem wissenschaftlichen Bericht für den EEG-Erfahrungsbericht (Zwischenbericht veröffentlicht un- 
ter: http://www.bmwi.de). Die Anpassungen entsprechen diesen Empfehlungen, berücksichtigen aber zusätzlich 
die Kosten für die verpflichtende Direktvermarktung. 


Zu Artikel 1 § 47 Absatz 2 EEG 2014 (neu) 

Die Änderung in Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 ist redaktioneller Natur und gleicht die Formulierung an die Be- 
griffsbestimmung in § 5 Nummer 30 EEG 2014 an. 


Zu Artikel 1 § 50 Absatz 3 EEG 2014 (neu) 

Durch die Einfügung in Satz 1 wird geregelt, dass eine Förderung im sog. Stauchungsmodell nach § 50 Absatz 
3 EEG 2014 auch dann in Anspruch genommen werden kann, wenn sich die für die Windenergieanlage vorge- 
sehene Netzanbindung so verzögert, dass eine Inbetriebnahme der Anlage vor dem 1 . Januar 2020 nicht möglich 
ist. Dies ist erforderlich, um auch in diesen Fällen Planungssicherheit im Hinblick auf den maßgeblichen För- 
dersatz zu gewährleisten. Anstelle der Inbetriebnahme kommt es nach § 30 Absatz 2 EEG 2014 (neu) auf die 
Betriebs-bereitschaft der Windenergieanlagen auf See im Sinne von § 17e Absatz 2 Satz 1 und 4 EnWG an, 
wenn die Netzanbindung nicht zu dem verbindlichen Fertigstellungstermin nach § 17d Absatz 2 Satz 5 EnWG 
fertiggestellt ist. Das Stauchungsmodell kann somit noch in An-sprach genommen werden, wenn der verbind- 
liche Fertigstellungstermin der Netzanbindung vor dem 1. Januar 2020 liegt, die Windenergieanlagen auf See 
vor dem 1. Januar 2020 betriebsbereit sind, ihre Inbetriebnahme im Sinne des § 5 Nummer 21 EEG 2014 wegen 
der verzögerten Fertigstellung der Netzanbindung aber erst nach dem 31. Dezember 2019 erfolgt. 

Zu Artikel 1 § 51 EEG 2014 (neu) 

ln den Absätzen 1 und 2 wird als redaktionelle Folgeänderung zu § 31 EEG 2014 jeweils auch die Erhöhung 
eingefügt. Hierdurch wird ein redaktioneller Fehler des Regierungsentwurfs beseitigt. 

Zu Artikel 1 § 61 EEG 2014 (neu) 

Vorbemerkung 

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird § 61 EEG 2014 (neu) zur EEG-Umlagep flicht 
bei Eigenversorgem sprachlich vollständig neugefasst und neu strukturiert. Auch inhaltlich wird die Regelung 
des Regierungsentwurfs weiterentwickelt: Neue Eigenversorger werden einheitlich mit 40 Prozent der EEG- 
Umlage (mit einem gleitenden Ein-stieg bis Ende 2016) belastet. Hiermit wird ein einheitlicher, nicht-diskrimi- 
nierender und objektiver Maßstab für alle Formen neuer Eigenversorgung eingeführt. Zugleich werden hier- 
durch die verfassungsrechtlichen Bedenken ausgeräumt, die vor dem Hintergrund von Artikel 3 GG gegen die 
bisher im Regierangsentwurf vorgesehene deutliche Spreizung der Umlagesätze bei den verschiedenen Formen 
der Eigenversorgung vorgetragen worden sind. Dieser Wert wird in Absatz 1 verankert. Ein höherer Prozentsatz 
ist nur vorgesehen, wenn es sich um Anlagen handelt, die keine Emeuerbare-Energien- oder KWK-Anlagen 
sind. Diese Anlagen werden mit der vollen Umlage belastet. Dies ist sachgerecht. Ihre Schlechterstellung be- 
gründet sich daraus, dass diese Anlagen nicht zu den Zielen des EEG oder des KWKG beitragen. 

Darüber hinaus finden sich einzelne weitere Änderungen gegenüber dem Regierangsentwurf. Insbesondere wer- 
den die Modernisierung, der Neubau und die Erweiterung von älteren Bestandsanlagen ermöglicht, sofern sie 
sich grundsätzlich im räumlichen Zusammenhang zum Stromverbraucher befinden, ln diesem Zusammenhang 
werden die Regelungen für Bestands-anlagen in die Absätze 3 und 4 überführt. 

Weiterhin wird die Meldung der Eigenversorgung zu einer Voraussetzung für die Inanspruchnahme der verrin- 
gerten EEG-Umlage. Die Meldepflicht bewirkt zugleich, dass mit der Mel-dung die übliche, dreijährige Ver- 
jährungsfrist beginnt. 
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Im Zuge der Umstrukturierung wurde außerdem die Definition „Eigenversorgung“, die für § 61 EEG 2014 von 
zentraler Bedeutung ist, in § 5 EEG 2014 neugefasst (siehe oben). 

Zu Absatz 1 

Satz 1 statuiert die grundsätzliche Pflicht der Eigenversorger zur Zahlung der EEG-Umlage. Die Umlage muss 
grundsätzlich zu 40 Prozent gezahlt werden. Dieser Wert erhöht sich bei Anlagen, die weder eine Emeuerbare- 
Energien-Anlage noch eine hocheffiziente KWK-Anlage ist, auf die volle EEG-Umlage. Bei diesen konventio- 
nellen Anlagen besteht kein sachlicher Grund, sie gegenüber dem Fremdstrombezug zu privilegieren; deshalb 
muss bei diesen Anlagen die EEG-Umlage zu 100 Prozent wie bei § 60 EEG 2014 gezahlt werden (§61 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 1 EEG 2014 (neu)). 

Im Interesse eines gleitenden Einstiegs in die neue Regelung beträgt der Umlagesatz zunächst bis Ende 2015 
30 Prozent und im Kalendeijahr 2016 35 Prozent. Diese Prozentsätze gelten nur in diesen Jahren. Anlagen, die 
in diesen Jahren in Betrieb genommen werden, müssen ab 2017 auch die Umlage in Höhe von 40 Prozent 
zahlen. 

Des Weiteren wird der verringerte Prozentsatz an die Meldung der Anlage geknüpft; dies ermöglicht die bessere 
Erfassung und Überwachung der Anlagen (Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 EEG 2014 (neu)). Im Übrigen ergibt sich 
schon aus allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen, dass Eigenversorger für alle Umstände, die einen Wegfall 
oder eine Reduzierang der EEG-Umlage begründen kötmen, genauso nachweispflichtig sind wie für die selbst 
verbrauchten Strommengen. 

Satz 3 enthält die bereits in § 37 Absatz 3 EEG 2012 enthaltene Verpflichtung zur Zahlung der EEG-Umlage 
für Letztverbraucher, die nicht von Elektrizitätsversorgungsuntemehmen beliefert werden. Alle Anlagen, die 
die Anforderungen der Eigenversorgung nicht einhalten, fallen unter diese Vorschrift genau wie diejenigen 
Letztverbraucher, die ihren Strom z.B. direkt aus dem Ausland beziehen. Satz 3 wird redaktionell an die Einfü- 
gung von Satz 1 angepasst. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält nur die Ausnahmen von der Zahlungspflicht für Eigenversorger, die nicht im Zusammenhang 
mit dem Bestandsschutz stehen. Dementsprechend sind die im Regierungs-entwurf in Satz 1 Nummer 1 und 2 
sowie Satz 2 enthaltenen Regelungen an dieser Stelle gestrichen und in Absatz 3 überführt. Satz 3 wird gestri- 
chen, weil der Inhalt bereits in der Definition des Begriffs „Eigenversorgung“ in § 5 Nummer 12 EEG 2014 
aufgegriffen wird. 

Nummer 1 enthält den Regelungsgehalt der bisherigen Nummer 3 in Verbindung mit dem bisherigen Absatz 4 
und damit die gesamte Regelung zum Kraftwerkseigenverbrauch. Inhaltlich ist die Regelung unverändert. Die 
Definition des Kraftwerks eigenverbrauchs ist angelehnt an die Definition in § 12 Absatz 1 Nummer 1 StromStV. 
Beide Regelungen sind im Gleichlauf auszulegen, ln Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Strom und 
Wärme dienen einige oder alle der in Betracht kommenden Neben- und Hilfsanlagen sowohl der Strom- als 
auch der Wärmeerzeugung. Der in diesen Neben- und Hilfsanlagen erzeugte und selbst verbrauchte Strom ist 
grundsätzlich nicht in einen Anteil aufzuteilen, der von der EEG-Umlage befreit ist, und in einen anderen auf 
die Wärmeerzeugung entfallenden Anteil. Der in der Stromerzeugungsanlage erzeugte und selbst verbrauchte 
Strom kann in vollem Umfang umlagebefreit verwendet werden. Soweit in kesselbetriebenen Anlagen Dampf 
vor den Dampfturbinen aus-gekoppelt wird, ist die auf diese Dampfmenge entfallende Eigenversorgung jedoch 
nicht von der EEG-Umlage befreit, da dieser Anteil ausschließlich der Wärmeerzeugung dient. Dies gilt auch 
für Pumpen, die dazu dienen, ein Fern- oder Nahwärmenetze zu speisen, oder für Tauchsieder, die Wärmekessel 
aufheizen. 

Die Nummern 2 und 3 entsprechen unverändert den bisherigen Nummern 4 und 5. 

Nummer 4 nimmt die bisherige Bagatellgrenze für kleine Stromerzeugungsanlagen, insbesondere PV- und 
Mini -KWK- Anlagen, mit den unveränderten Grenzwerten (10 kW, 10 MWh) in Absatz 2 auf (bisher § 58 Ab- 
satz 5 des Regierungsentwurfs). Inhaltlich ergeben sich keine Änderangen. Diese Bagatellgrenze dient insbe- 
sondere der Vermeidung eines unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwands. Die zu erwartenden Einnahmen 
aus einer EEG-Umlage für Kleinanlagen würden in vielen Fällen den Aufwand für die Abwicklung nicht de- 
cken. 

Zu Absatz 3 

Dem Absatz 3 wurde ein neuer Satz 1 vorangestellt, der inhaltlich Absatz 2 Satz 2 des Regierungsentwurfs 
entspricht. Der neue Satz 2 entspricht Absatz 3 Satz 1 des Regierungsentwurfs. Durch die Umstellung bezieht 



Deutscher Bundestag — 18. Wahlperiode 


-209- 


Drucksache 18/1891 


sich die Regelung jetzt auf alle Bestandsanlagen, unabhängig davon, ob sie unter EEG 2012 oder schon früher 
in Betrieb genommen worden sind. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt Erleichterungen für Bestandsanlagen aus der Zeit vor dem EEG 2012. Insbesondere gilt das 
Erfordernis der räumlichen Nähe auch nach einer Modemisierang, Erweiterung oder einem Neubau der Anlage 
nur eingeschränkt. Eine Modernisierung ist auch ohne räumliche Nähe zulässig, wenn die Eigenversorgungs- 
anlage eng in das Unternehmen eingebunden ist. Voraussetzung ist das Eigentum an der Anlage und dass die 
Anlage bereits auf einem Betriebsgrundstück des Letztverbrauchers errichtet wurde. Damit werden sog. Indust- 
riel-le Verbundkraftwerke angemessen erfasst. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 geht auf § 58 Absatz 7 des Regierangsentwurfs zurück. Inhaltlich erfasst er insbesondere auch eine 
neue Pflicht der Verteilemetzbetreiber, Daten über Eigenversorgungsanlagen an den Übertragungsnetzbetreiber 
weiterzuleiten. Dies dient einer besseren Überwachung der Regelung. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 stellt klar, dass die Messung mit geeichten Zählern erfolgen muss. Hält der Eigenversorger diese nicht 
vor, kann der Übertragungsnetzbetreiber die Strommengen schätzen. 

Zu Absatz 7 

Satz 1 entspricht § 58 Absatz 8 des Regierangsentwurfs, ln dem neuen Satz 2 wird klargestellt, dass eine Last- 
gangmessung nur erforderlich ist, wenn der zeitgleiche Verbrauch nicht schon technisch sichergestellt ist, z.B. 
weil sich mehrere Eigenversorger gegenseitig beliefern. 

Zu Artikel 1 § 63 EEG 2014 (neu) 

Die Regelung wird an den Kabinettbeschluss zur Besonderen Ausgleichsregelung vom 7. Mai 2014 angepasst. 

Zu Artikel 1 § 64 EEG 2014 (neu) 

Die Regelung wird nunmehr in den Gesetzentwurf nachgetragen. 

Zu Absatz 1 

Unternehmen, die eine Begrenzung der Umlage erhalten wollen, müssen den Branchen, die in der Anlage 4 
aufgelistet sind, angehören. Dies beruht auf den Vorgaben der Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien der EU- 
Kommission. Sie identifizieren die Branchen, die in Anbetracht ihrer Stromkosten- und Handelsintensität bei 
voller Umlagepflicht einem Risiko für ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit ausgesetzt wären. Darüber hin- 
aus erkennen die Beihilfe-leitlinien an, dass Branchen im Hinblick auf ihre Stromkostenintensität heterogen 
sein können. Sie ermöglichen es daher den Mitgliedstaaten, beim Kriterium der Stromkostenintensität allein auf 
das einzelne Unternehmen statt auf die ganze Branche abzustellen; allerdings muss das Unternehmen dafür 
einer Branche in Liste 2 der Anlage 4 angehören - alle dort aufgeführten Branchen weisen ein Mindestmaß an 
Handelsintensität auf (zu den Anforderungen an die Stromkostenintensität des Unternehmens siehe im Einzel- 
nen auch in der Begründung zu Nummer 2 Buchstabe b). 

Nummer 1 geht auf § 41 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a EEG 2012 zurück. Die Voraussetzung stellt künftig 
auf die selbst verbrauchte Strommenge ab, weil nicht nur die von einem Elektrizitätsversorgungsuntemehmen 
gelieferte, sondern auch die eigenerzeugten Strommengen für das Erreichen der Eintrittsschwelle von 1 GWh 
maßgeblich sind. Dabei sind nur die selbst verbrauchten Strommengen aus Eigenversorgungsanlagen zu be- 
rücksichtigen, die nach § 6 1 EEG 2014 der Umlagepflicht unterliegen. Mit der Einbeziehung der eigenerzeugten 
und selbst verbrauchten Strommengen in die Besondere Ausgleichsregelung soll die Wirtschaftlichkeit indust- 
rieller Eigenversorgungsanlagen wie Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Kuppelgas gewahrt bleiben, wenn 
diese nach der Neuregelung des § 61 EEG 2014 mit EEG-Umlage belastet sind. Für Strommengen, die nach § 
61 Absatz 2 bis 4 EEG 2014 von der Umlagepflicht ausgenommen sind, besteht kein Bedarf für die Einbezie- 
hung in die Besondere Ausgleichsregelung: Da für sie ohnehin keine Umlage anfällt, muss die Umlage auch 
nicht be-grenzt werden. 

Weiterhin muss das Unternehmen an der Abnahmestelle einer der Branchen in Anlage 4 angehören. Damit soll 
die Begrenzung zielgenau für die Bereiche des Unternehmens erfolgen, in denen Aktivitäten stattfinden, die die 
Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien als im internationalen Wettbewerb stehend identifizieren. 
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Nummer 2 enthält die Anforderungen an die Stromkostenintensität des Unternehmens. Je nachdem, welcher 
Branchenliste ein Unternehmen angehört, wird ein anderes Verhältnis der Stromkosten zur Brattowertschöp- 
fung gefordert. Die Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien fordern eine Stromkostenintensität von mindestens 
20 Prozent bei Unternehmen, die Branchen nach Liste 2 der Anlage 4 angehören; dies wird durch Nummer 2 
Buchstabe b umgesetzt. Für Unternehmen, die einer Branche nach Liste 1 der Anlage 4 angehören, steht es den 
Mitgliedstaaten frei, weitere untemehmensbezogene Kriterien vorzusehen. Hier sieht Nummer 2 Buchstabe a 
vor, dass für das Begrenzungsjahr 2015 ein Verhältnis der Sfromkosten zur Bruttowertschöpfung von mindes- 
tens 16 Prozent und ab dem Begrenzungsjahr 2016 von mindestens 17 Prozent nachgewiesen werden muss. 
Diese Anhebung gegenüber der bisher im EEG 2012 festgelegten 14 Prozent vollzieht den Anstieg der EEG- 
Umlage von 3,6 Cent je Kilowattstunde in 2012 auf 5,3 Cent je Kilowattstunde in 2013 und auf 6,2 Cent je 
Kilowatt-Stunde in 2014 teilweise nach. Dieser Anstieg der Umlage führt zu einem Anstieg der Sfrom-kosten 
der Unternehmen, da bei der Berechnung die volle, theoretisch zu zahlende Umlage zugrunde gelegt wird (vor- 
herige Begrenzungsentscheidungen bleiben außer Befracht), und hat damit erhöhende Auswirkungen auf die 
Sfromkostenintensität. Lag die Sfromkostenintensität eines Unternehmens unter Zugrundelegung einer EEG- 
Umlage von 3,6 Cent je Kilowattstunde über 14 Prozent, wird sie bei einer Umlage von 5,3 Cent je Kilowatt- 
stunde, wie sie im Anfragsjahr 2014 zum Tragen kommt, und von 6,2 Cent je Kilowattstunde, wie sie im An- 
frags-jahr 2015 zum Tragen kommt, in der Regel mehr als 16 bzw. 17 Prozent befragen. Mit den Änderangen 
des EEG durch die grandlegende Reform ist eine Stabilisierung der EEG-Umlage zu erwarten, so dass der 
erhöhende Effekt der Umlage auf die Sfromkostenintensität in den kommenden Jahren weniger ausgeprägt auf- 
freten dürfte. Die Bundesregierung wird die Entwicklung beobachten und ggf erforderliche Anpassungen des 
Wertes der Sfromkostenintensität für spätere Antragsjahre Vorschlägen. 

Die Definition der Sfromkostenintensität und die Einzelheiten zu ihrer Berechnung finden sich in Absatz 6 
Nummer 3. 

Absatz 1 Nummer 3 regelt die Anforderungen an die Energieeffizienz. Danach müssen die Unternehmen, die 
einen Antrag in der Besonderen Ausgleichsregelung stellen, grundsätzlich ein zertifiziertes Energie- oder Um- 
weltmanagementsystem betreiben. Statt einer reinen Erfassung und Bewertung von Energieverbrauch und Ener- 
gieeinsparpotenzialen, wie sie bisher teilweise möglich waren, wird daher künftig der Betrieb eines vollwertigen 
Energie- oder Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 oder EMAS verlangt. Diese Anforderung 
gilt nun - anders als das bisherige Zertifizierangserfordemis - schon für Unternehmen mit einem Stromver- 
brauch von mindestens 5 Gigawattstunden im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr. 

Von Unternehmen, die im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr weniger als 5 Gigawattstunden Strom ver- 
braucht haben, wird nur der Betrieb eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz nach § 3 
Nummer 1 und Anlage 1 der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung in der jeweils zum Zeitpunkt des 
Endes des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs geltenden Fassung verlangt. 

Eine Übergangsvorschrift für das Begrenzungsj ahr 20 1 5 für diese Anforderungen ist in § 103 Absatz 1 Nummer 
1 EEG 2014 (neu) enthalten. 

Mit diesen Anforderungen werden wichtige Signale für die Energieeffizienz gesetzt. Die Bundesregierung wird 
prüfen, in welchem Umfang - insbesondere zur Umsetzung der europäischen Energieeffizienz-Richtlinie — 
weitere Regelungen dafür erforderlich sind, dass privilegierte Unternehmen Maßnahmen zur Energieeffizienz 
ergreifen, und sie wird prüfen, wie diese Maßnahmen umzusetzen sind. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die konkrete Höhe der Begrenzung der EEG-Umlage unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der Europäischen Kommission. Für die erste verbrauchte Gigawattstunde 
erfolgt dabei keine Begrenzung, für diesen Selbstbehalt ist im Begrenzungsjahr zuerst die unbegrenzte Umlage 
zu zahlen (Nummer 1). Die volle Um-lage für den Selbstbehalt ist die Umlage nach § 60 Absatz 1 EEG 2014 
für die erste von einem Elektrizitätsversorgungsuntemehmen im Begrenzungsjahr gelieferte Gigawattstunde. 
Nur wenn das Unternehmen nachweist, dass es im gesamten Begrenzungsjahr weniger als eine Gigawattstunde 
Strom geliefert erhält und damit Anteile des Selbstbehalts aus einer Eigenversorgung des Unternehmens stam- 
men müssen, kann anteilig für den Selbstbehalt die EEG-Umlage nach § 61 EEG 2014 herangezogen werden. 
Nach den Umwelt- und Energiebeihilfe-leitlinien muss der Mindestbeitrag begünstigter Unternehmen grund- 
sätzlich 15 Prozent der vollen EEG-Umlage befragen (Nummer 2). Auch für eigenerzeugte und selbst ver- 
brauchte Sfrommengen ist hierbei die nach § 60 Absatz 1 EEG 2014 ermittelte Umlage (und nicht die nach § 
61 EEG 2014) maßgeblich. 
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Die Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der EU-Kommission sehen vor, dass dieser Mindestbeitrag durch die 
Mitgliedstaaten gedeckelt werden kann, um die Belastung besonders betroffener Unternehmen in Maßen zu 
halten. Diese Begrenzung greift, wenn der Mindestbei-trag einen bestimmten Anteil der Bruttowertschöpfung 
des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren erreicht, sie wird durch Nummer 3 um- 
gesetzt. Die Höhe des Deckels richtet sich nach der Stromkostenintensität des Unternehmens: Liegt sie über 20 
Pro-zent, beträgt der Deckel 0,5 Prozent der durchschnittlichen Brattowertschöpflmg zu Faktor-kosten des Un- 
ternehmens der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre (sogenanntes „Su-per-Cap“). Liegt sie daranter, 
beträgt der Deckel 4 Prozent der durchschnittlichen Brattowert-schöpflmg zu Faktorkosten der letzten drei ab- 
geschlossenen Geschäftsjahre (sogenanntes „Cap“). Für die Berechnung, ob der fragliche Anteil der Brutto- 
wertschöpfung erreicht ist, wird die begrenzte Umlage, die an allen begünstigten Abnahmestellen eines Unter- 
nehmens insgesamt zu zahlen ist, zusammengerechnet. Nicht begünstigte Abnahmestellen eines Unter-nehmens 
bleiben bei der Betrachtung außen vor, für sie isf die volle EEG-Umlage ohne Deckel zu zahlen. 

Zur Bestimmung der Höhe des Deckels können die Fesfsfellung der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten aus 
der entsprechenden Überleitungsrechnung auf Basis der geprüften handelsrechtlichen Jahresabschlüsse von drei 
einzelnen aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren und die jeweils entsprechende Wirtschaftsprüferbescheini- 
gung herangezogen werden. Eine Neuberechnung und Bestätigung für alle drei aufeinanderfolgenden Ge- 
schäftsjahre insgesamt ist nicht erforderlich. Das ermöglicht auch, einzelne Bestätigungen über ein Geschäfts- 
jahr rollierend für aufeinander folgende Antragsverfahren zu verwenden. Dem Unternehmen steht die Möglich- 
keit der Vorlage einer geänderten Bruttowertschöpfung mittels entsprechender Wirtschaftsprüferbescheinigung 
für Geschäftsjahre vor dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr jedoch frei. Wird eine geänderte Bruttowert- 
schöpfrmgsberechnung vorgelegt, so hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkonfrolle sie anstelle der 
ursprünglichen Berechnung zu prüfen und zu berücksichtigen. 

In Fällen, in denen ein Geschäftsjahr kürzer ist als zwölf Monate, sind zur Bestimmung der Höhe des Deckels 
als Anteil der Brattowertschöpfung die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre jeweils um weitere vor 
diesen liegende Kalendermonate zu ergänzen, so dass sich drei fiktive Geschäftsjahre von jeweils zwölf Mona- 
ten ergeben. Der Deckel beträgt dann 0,5 oder 4 Prozent des arithmetischen Mittels der Bruttowertschöpfrmg 
dieser drei fiktiven Geschäftsjahre. 

Nummer 4 legt fest, dass die Umlage auch bei Beachtung der Deckel nach Nummer 3 nicht auf weniger als die 
volle Umlage für die erste Gigawattstunde und einen Mindestbefrag für den Sfromanteil darüber hinaus begrenzt 
wird. 

Dieser Mindestbefrag beläuft sich an Abnahmestellen, an denen das Unternehmen den Branchen „Erzeugung 
und erste Bearbeitung von Aluminium“, „Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn“ sowie 
„Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer“ zuzuordnen ist, auf 0,05 Cent je Kilowattstunde. Dies entspricht 
dem Mindestbefrag für besonders strom-intensive Unternehmen im EEG 2012. An allen anderen Abnahmesfel- 
len beträgt er 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die Unternehmen der genannten Branchen sind sog. Preisnehmer, 
d.h. ihre Produkte werden an einer weltweiten Börse zu einheitlichen Weltmarktpreisen gehandelt, so dass keine 
oder nur sehr beschränkte Möglichkeiten bestehen, Kostensteigerungen aufgrand nationaler gesetzlicher Rege- 
lungen an die Abnehmer der Produkte weiterzugeben. Zudem handelt es sich bei den Produkten regelmäßig um 
sog. Commodities, die sich weltweit nicht oder nur in geringem Maße qualitativ unterscheiden und daher im 
Wesentlichen über den Preis gehandelt werden. Daher wäre eine Erhöhung des heutigen Mindestbefrags für die 
Unternehmen dieser Branchen eine schwerwiegende Zusatzbelastung. 

Insgesamt wird durch die Festlegung von Mindestbefrägen sichergestellt, dass alle begünstigten Unternehmen 
auch unter Berücksichtigung der o.g. Deckel einen Grandbeifrag zur Umlage erbringen. Dies betrifft unter an- 
derem Unternehmen mit einer negativen Bruttowertschöpfung, für die bei Anwendung des Deckels ohne diesen 
Grandbeifrag von 0,05 bzw. 0,1 Cent je Kilowattstunde die Umlage auf null begrenzt würde. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen § 41 Absatz 2 EEG 2012 und verpflichtet die betroffenen Unternehmen, 
durch Vorlage der genannten Unterlagen den Nachweis zu erbringen, dass die Voraussetzungen der Absätze 1 
und 2 vorliegen. 

Neu aufgenommen ist in Nummer 1 Buchstabe b die Angabe der eigenerzeugten, selbst verbrauchten Sfrom- 
mengen, da diese künftig für die Absätze 1 und 2 eine Rolle spielen und da-her ebenfalls nachgewiesen werden 
müssen. Die Angaben müssen auch die Leistung der Eigenversorgungsanlage, die Art und Menge der einge- 
setzten Energieträger und die eigener-zeugten, an Dritte weitergeleiteten Sfrommengen und weitere Angaben, 
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die die Stromkosten für die eigenerzeugten und selbst verbrauchten Strommengen, soweit für sie eine Begren- 
zung in Betracht kommt, enthalten bzw. nachvollziehbar machen. Sie müssen für drei Geschäftsjahre vorgelegt 
werden, aber jeweils aufgeschlüsselt für ein einzelnes Geschäftsjahr, nicht für alle drei Geschäftsjahre zusam- 
mengefasst. Das ermöglicht auch, Nachweise für einzelne Jahre rollierend für aufeinander folgende Antrags- 
verfahren zu verwenden. 

Nummer 1 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa bis ec führt aus, welche Bestandteile die Wirtschaftsprüferbeschei- 
nigung nach Nummer 1 Buchstabe c enthalten muss. Dabei ist Doppelbuchstabe bb so zu verstehen, dass sich 
das „selbst verbraucht wurden“ sowohl auf die von einem Elektrizitätsversorgungsuntemehmen bezogenen als 
auch die selbst erzeugten Strom-mengen bezieht. Die Wesentlichkeitsschwelle von 5 Prozent bezieht sich nicht 
auf Falschangaben des Unternehmens; jede entdeckte Falschangabe ist vom Wirtschaftsprüfer zu korrigieren, 
auch wenn sie eine Abweichung von weniger als 5 Prozent verursacht. Die Wesentlichkeitsschwelle bezieht 
sich ausschließlich auf die Prüfung des Umfangs der dem Wirtschafts-prüfer durch das Unternehmen vorgeleg- 
ten Bruttowertschöpfüngsrechnung. Die Unternehmen dürfen bei der Ermittlung der Brattowertschöpfung diese 
Wesentlichkeitsschwelle nicht in Anspruch nehmen, d.h. hier ist die Bruttowertschöpfungsrechnung vollum- 
fanglich und exakt nach den geltenden Regelungen der Fachserie 4, Reihe 4.3 des Statistischen Bundesamtes 
aufzustellen. Für den Nachweis der Bruttowertschöpfüng können Bescheinigungen aus früheren Verwaltungs- 
verfahren für einzelne Jahre genutzt werden, es ist nicht jeweils eine Gesamt-betrachtung und Neuberechnung 
des Dreijahreszeitraums erforderlich. 

Nach Nummer 1 Buchstabe d muss das Unternehmen belegen, wie es bei den statistischen Landesämtem nach 
der Klassifikation der Wirtschaftszweige eingeordnet ist. Dieser Nach-weis erfolgt durch eine Bescheinigung 
des statistischen Landesamtes, die das Unternehmen anfordem muss und die die Klassifizierung des Unterneh- 
mens durch das statistische Landes-amt auf Viersteller-Ebene enthält. Zugleich muss das Unternehmen mit der 
Antragstellung darin einwilligen, dass sich das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Klassifizie- 
rung durch die statistischen Landesämter, bei denen das Unternehmen oder seine Betriebs-stätten registriert 
sind, übermitteln lassen darf. Dadurch erhält das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Möglich- 
keit, die Zuordnung zu den Branchen nach Anlage 4 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige zu überprü- 
fen und mit Klassifizierungen der statistischen Landesämtem von antragstellenden Unternehmen abzugleichen. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle entscheidet für die Besondere Ausgleichsregelung eigen- 
verantwortlich, ob das Unternehmen einer Branche nach Anlage 4 in Anwendung der Klassifikation der Wirt- 
schaftszweige zuzuordnen ist, und hat insoweit ein eigenes Prüfüngsrecht. Es ist dabei an Zuordnungen anderer 
Behörden, insbesondere der statistischen Landesämter, nicht gebunden. 

ln Nummer 2 ist die Gültigkeit der Zertifizierang des Energie- oder Umweltmanagementsystems bzw. des 
Nachweises für das alternative System zur Verbesserang der Energieeffizienz aufgenommen. Die Zertifizierung 
oder der Nachweis muss zwar nicht in dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vollständig erfolgt sein, sie 
kann also auch noch im Antragsjahr bis zum Ablauf der Ausschlussfrist mit Ausstellung der Zertifizierangsur- 
kunde oder des Berichts abgeschlossen werden. Sie muss aber gültig sein für das letzte abgeschlossene Ge- 
schäftsjahr und darf nicht veraltet sein. Hierfür ist § 4 Absatz 1 bis 3 der Spitzenausgleich-Effizienzsystemver- 
ordnung in der jeweils zum Zeitpunkt des Endes des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs geltenden Fassung 
heranzuziehen. Gültige Zertifizierangen für eine Energiemanagementsystem sind nach der derzeit gültigen Fas- 
sung ein DIN EN ISO 50001-Zertifikat, das zum Zeitpunkt der Antragstellung vor weniger als zwölf Monaten 
ausgestellt wurde, sowie ein vor mehr als zwölf Monaten vor der Antragstellung ausgestelltes DIN EN ISO 
50001-Zertifikat, wenn es zusammen vorgelegt wird mit entweder einer zum Zeitpunkt der Antragstellung vor 
weniger als zwölf Monaten ausgestellten Üherprüfüngsbescheinigung, die belegt, dass das Energiemanage- 
mentsystem betrieben wurde, oder einem zum Zeitpunkt der Antragstellung vor weniger als zwölf Monaten 
ausgestellten Bericht zum Überwachungs-audit, der belegt, dass das Energiemanagementsystem betrieben 
wurde. Für ein Umweltmanagementsystem ist ein gültiger Eintragungs- oder Verlängerangsbescheid der E- 
MAS-Registrierangsstelle über die Eintragung in das EMAS-Register, der frühestens zwölf Monate vor Beginn 
des Antragsjahres ausgestellt wurde, vorzulegen, oder eine Bestätigung der E-MAS-Registrierangsstelle über 
eine aktive Registrierang mit der Angabe eines Zeitpunkts, bis zu dem die Registrierung gültig ist, entweder 
auf Grandlage einer frühestens zwölf Monate vor Beginn des Antragsjahres ausgestellten validierten Aktuali- 
sierung der Umwelterklärang, die belegt, dass das Umweltmanagementsystem betrieben wurde, oder einer frü- 
hestens zwölf Monate vor Beginn des Antragsjahres ausgestellten Überprüfüngsauditbescheinigung, die belegt, 
dass das Umweltmanagementsystem betrieben wurde. 
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Zu Absatz 4 

Absatz 4 ist weitgehend identisch mit § 41 Absatz 2a EEG 2012. Er berücksichtigt, dass nunmehr bei der Be- 
rechnung der Stromkostenintensität grundsätzlich - mit Übergangsbestimmungen für die nächsten beiden An- 
tragsverfahren in § 103 Absatz 3 EEG 20 1 4 — die Brattowertschöpfung und der Stromverbrauch im Durchschnitt 
der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre betrachtet werden, neu gegründete Unternehmen aber erst nach 
und nach über Daten für mehrere Geschäftsjahre verfügen können. Zudem wird Satz 2 dahingehend ergänzt, 
dass die Begrenzungsentscheidung auf Grundlage des Rumpfgeschäftsjahres nur unter Widerrufsvorbehalt im 
Sinne des § 36 Absatz 2 Nummer 3 VwVfG ergeht; Satz 3 sieht dann eine nachträgliche Überprüfung der 
Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungsumfangs nach Vollendung des ersten abgeschlossenen Ge- 
schäftsjahres anhand der tatsächlichen Daten für das gesamte Geschäftsjahr vor. Wenn sich daraus maßgebliche 
Änderangen ergeben, er- folgt ein Widerruf oder eine Anpassung mit Teilwiderruf der Begrenzungsentschei- 
dung. Diese nachträgliche Überprüfung für den Fall, dass noch keine Daten über drei volle Jahre vorliegen, 
schreibt Anhang 4 der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien vor. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 schafft eine Antragsmöglichkeit für selbständige Untemehmensteile und geht insoweit auf § 41 Absatz 
5 EEG 2012 zurück. Abweichend vom bisherigen Recht ist eine Begrenzung künftig nur bei selbständigen Tei- 
len eines Unternehmens zulässig, das einer Branche nach Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen ist, nicht jedoch bei 
der Zuordnung des Unternehmens zu einer Branche nach Liste 2 der Anlage 4. Diese Änderung geht auf die 
Vorgaben der Um-welt- und Energiebeihilfeleitlinien zurück. 

Absatz 5 präzisiert im Übrigen die bisherige Regelung zum selbständigen Untemehmensteil. Die Anwendung 
und Auslegung des Begriffs war in der Vergangenheit mit Unsicherheiten behaftet, die beseitigt werden sollen. 
So wird klargestellt, dass ein Untemehmensteil seine Er-löse wesentlich mit externen Dritten erzielen muss, um 
selbständig zu sein; dies entspricht der bisherigen Praxis des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausführkontrolle. 
Zudem muss er, da-mit auch hier die Begünstigung abnahmestellenbezogen erfolgen kann, über eine eigene 
Abnahmestelle verfügen. Im Übrigen gelten der bisherige Begriff des selbständigen Untemehmensteils sowie 
die Begründung des EEG 2012 hierzu unverändert fort, ln der Wirtschaftsprüferbescheinigung nach Absatz 3 
Nummer 1 Buchstabe c müssen die Merkmale eines selbständigen Untemehmensteils geprüft und bestätigt wer- 
den. 

Zu Absatz 6 

ln Absatz 6 werden die für § 64 EEG 2014 (neu) maßgeblichen Begriffe definiert. 

Die Definition der Abnahmestelle in Nummer 1 entspricht § 41 Absatz 4 EEG 2012, wobei die Eigenversor- 
gungsanlagen nun ausdrücklich genannt werden, da die eigenerzeugten und selbst verbrauchten Strommengen 
künftig in die Begrenzung durch die Besondere Ausgleichs-regelung einbezogen werden, soweit sie nach § 61 
EEG 2014 (neu) umlagepflichtig sind. Sie sind als Teil der Abnahmestelle, mit der sie sich auf demselben, in 
sich abgeschlossenen Betriebsgelände befinden, zu betrachten. In ihnen erzeugte, selbst verbrauchte Strommen- 
gen, die nach § 6 1 EEG 2014 umlagepflichtig sind, werden zu der Abnahmestelle gerechnet. Im Übrigen gelten 
der bisherige Begriff der Abnahmestelle sowie die Begründung des EEG 2012 hierzu unverändert fort. Nach 
dem Flalbsatz am Ende von Nummer 1 müssen Abnahmestellen außerdem über eigene Stromzähler an allen 
Entnahmepunkten und Eigenversorgungsanlagen verfügen. 

Nummer 2 definiert die Brattowertschöpfung zu Faktorkosten unter Verweis auf die Definition des Statistischen 
Bundesamtes, Fachserie 4, Reihe 4.3., Wiesbaden 2007. Abweichend von dieser Definition werden bei der Be- 
rechnung der Brattowertschöpfung künftig Kosten für Leiharbeitnehmer wie Personalkosten für die eigenen 
Beschäftigten des Unternehmens be-handelt. Gleiches gilt in Fällen, in denen zwei Unternehmen zwar einen 
Vertrag geschlossen haben, den sie als Werk-, Dienstleistungs- oder ähnlichen Vertrag bezeichnet oder ausge- 
staltet haben, der nach der tatsächlichen Vertragspraxis aber eine Arbeitnehmerüberlassung darstellt (verdeckte 
Arbeitnehmerüberlassung). In beiden Fällen wird die Position „Kosten für Leiharbeitnehmer“ nach der Defini- 
tion des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 4, Reihe 4.3, Wies-baden 2007, zur Ermittlung der Brattowert- 
schöpftmg nicht abgezogen. In der Vergangenheit bestand für Unternehmen die Möglichkeit, durch Anpassung 
ihrer Personalstraktur (Ersatz von eigenen Beschäftigten durch Leiharbeitnehmer oder sonstige Verträge als 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung) ihre Brattowertschöpfung zu verkleinern. Diese Möglichkeit wird mit der 
Änderung ausgeschlossen. Gewöhnliche Werk- oder Dienstleistungsverträge mit Dritten sind nicht betroffen. 

Nummer 3 definiert - in Anlehnung an § 41 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b EEG 2012 — die Stromkostenin- 
tensität als Verhältnis der maßgeblichen Stromkosten zur Brattowertschöpfung des Unternehmens. Ausdrück- 
lich genannt werden bei den maßgeblichen Stromkosten auch die Stromkosten für nach § 61 EEG 2014 (neu) 
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umlagepflichtige eigenerzeugte und selbst verbrauchte Strommengen. Dass für die Bruttowertschöpfung nun- 
mehr das arithmetische Mit-tel der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre heranzuziehen ist, ergibt sich 
aus Anhang 4 der Umwelt und Energiebeihilfeleitlinien (berücksichtigt ist dort, dass bei neu gegründeten Un- 
ternehmen noch keine Daten für drei Jahre vorliegen können; dies ist in Absatz 3 umgesetzt). Dort ist auch 
vorgesehen, dass die Berechnung der Stromkosten über das arithmetische Mittel des tatsächlichen Stromver- 
brauchs des Unternehmens in den letzten drei Jahren oder einen standardisierten Stromverbrauch — gegebenen- 
falls unter Anwendung von Stromeffizienzreferenzwerten - sowie über durchschnittliche Strompreise erfolgen 
soll. Um diese Vor-gaben der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien praktisch umsetzbar zu machen, bedarf es 
unter anderem der Entwicklung von Methoden zur Festlegung von Strompreisen und Effizienz-referenzwerten 
bzw. sonstigen Effizienzanforderungen. Auch die erforderliche Datengrundlage ist teilweise erst noch zu schaf- 
fen. Daher sieht § 94 Nummer 1 und 2 EEG 2014 entsprechende Verordnungsermächtigungen vor, und § 103 
Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 1 EEG 2014 regelt die übergangsweise Zugrundelegung der im 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vom Unternehmen tatsächlich zu tragenden Stromkosten. 

Der Halbsatz am Ende der Nummer 2 und 3 entspricht § 43 Absatz 1 Satz 4 EEG 2012. Er legt fest, dass für die 
Berechnung des Verhältnisses der Stromkosten zur Bruttowertschöpfüng vorangegangene Begrenzungsent- 
scheidungen außer Betracht bleiben. Damit ist bei der Berechnung der Stromkosten für von einem Elektrizitäts- 
versorgungsuntemehmen bezogenen Strommengen die nach § 60 Absatz 1 EEG 2014 (neu) ermittelte Umlage 
und für eigenerzeugte, selbst verbrauchte Strommengen die Umlage nach § 61 EEG 2014 (neu) anzusetzen, 
nicht jedoch die jeweils im Vorjahr vom Unternehmen tatsächlich gezahlte begrenzte Umlage. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 legt fest, dass für die Zuordnung eines Unternehmens oder eines selbständigen Untemehmensteils zu 
den Branchen nach Anlage 4, die in den Absätzen 1, 2 und 5 genannt sind, das Ende des letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahres des Unternehmens der maßgebliche Zeitpunkt ist. 

Zu Artikel 1 § 66 EEG 2014 (neu) 

Die Überschrift wird an den erweiterten Inhalt der Regelung angepasst. Die Verlängerung der Antragsfrist in 
diesem Jahr wird von § 63 Absatz 1 des Regierungsentwurfs in § 103 Absatz 1 Nummer 5 EEG 2014 (neu) 
verschoben. Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Natur. 

Zu Artikel 1 § 67 EEG 2014 (neu) 

Im Zusammenhang mit der Umwandlung von Unternehmen treten im Hinblick auf die §§64 ff. EEG 2014 
zahlreiche Rechtsfragen für die antragstellenden bzw. bereits begünstigten Unternehmen auf Mit § 67 EEG 
2014 (neu) erfolgt die angekündigte Kodifizierung der Verwaltungspraxis des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, wie sie von der Bundesregierang in ihrer Gegenäußerang vorgeschlagen worden ist. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 soll Unternehmen, die kürzlich umgewandelt wurden, die Antragstellung erleichtern bzw. überhaupt 
erst ermöglichen. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die wirtschaftliche und organisatorische Einheit des Un- 
ternehmens, auf dessen Daten zurückgegriffen wird, in dem übernehmenden, nun den Antrag stellenden Unter- 
nehmen wiederfindet. Grand hierfür ist, dass die Daten des Unternehmens vor der Umwandlung nur dann die 
Basis für die Entscheidung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bilden können, wenn sie für 
das aus der Umwandlung hervorgegangene Unternehmen weiterhin aussagekräftig sind. Die Formulierung 
„wirtschaftliche und organisatorische Einheit“ ist dabei an die Definition des Untemehmensbegriffs in § 5 Num- 
mer 34 EEG 2014 (neu) angelehnt. Sie impliziert, dass für eine Heranziehung der Daten die Substanz des Un- 
ternehmens nach der Umwandlung im Wesentlichen unverändert geblieben sein muss. Lediglich geringfügige 
Abweichungen hiervon sind unschädlich. Von einer nahezu vollständigen Erhaltung der wirtschaftlichen und 
organisatorischen Einheit ist z.B. für das Unternehmen B auszugehen, das durch Aufspaltung des Unter-neh- 
mens A in die Unternehmen B und C entsteht, wobei auf das Unternehmen B 90 Prozent der Betriebsmittel und 
Arbeitnehmer übergehen und dort unter der gleichen einheitlichen Leitung und selbständigen Führung verblei- 
ben, wie dies zuvor im Unternehmen A der Fall war. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt eine Anzeigepflicht für Unternehmen, die einen Antrag auf Begrenzung gestellt haben bzw. 
bereits positiv beschieden worden sind. Die Anzeigepflicht ergibt sich im Falle eines bereits begünstigten Un- 
ternehmens in der Regel bereits aus dem Begünstigungsbescheid, nach dem das Unternehmen dem Bundesamt 
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für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unverzüglich und unaufgefordert alle auch nachträglichen Änderungen von 
Tatsachen schriftlich mitzuteilen hat, die Auswirkungen auf den Bestand des Begünstigungsbescheides haben 
können. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 kodifiziert die bisherige Verwaltungspraxis, nach der ein Begünstigungsbescheid auch für das Unter- 
nehmen weiter genutzt werden kann, in dem nach einer Umwandlung die Substanz des ursprünglich begünstig- 
ten Unternehmens im Wesentlichen unverändert fortbesteht. Die Sätze 2 und 3 stellen sicher, dass dem die 
Übertragung beantragenden Unternehmen während der Dauer der Bearbeitung seines Antrags durch das Bun- 
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle keine Nachteile entstehen. Umwandlungen nach dem Umwand- 
lungsgesetz werden mit ihrer Eintragung ins Handelsregister wirksam, ln anderen Fällen, z.B. bei zeitlich ge- 
staffelten Einzelrechtsnachfolgen, wird die Übertragung mit der letzten von mehreren Einzelrechtsübertragun- 
gen wirksam. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt die Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 3 auf selbständige Untemehmensteile. Hierdurch werden 
nun auch die Fälle erfasst, in denen zwar bezogen auf das Gesamtunter-nehmen kein nahezu vollständiger Über- 
gang der wirtschaftlichen und organisatorischen Einheit auf einen übernehmenden Rechtsträger festzustellen 
ist, dies jedoch für einen selbständigen Untemehmensteil bejaht werden kann, dem bereits im Ursprangsunter- 
nehmen die Begrenzung galt und der als solcher nach der Umwandlung fortbesteht. 

Absatz 4 regelt außerdem die Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 3 auf Schienenbahnen. 

Zu Artikel 1 § 69 EEG 2014 (neu) 

Neu eingefügt in § 69 EEG 2014 (neu) gegenüber dem Regierungsentwurf ist die ausdrückliche Nennung der 
Pflicht zur Erteilung von Auskünften über sämtliche selbst verbrauchten Strommengen, über effizienzsteigemde 
Maßnahmen und über die Bestandteile der Stromkosten. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
wird die Erteilung diesbezüglicher Auskünfte regelmäßig über eine entsprechende Abfrage im elektronischen 
Portal bei der Antragsstellung verlangen. Dies sind Informationen, über die nur die Antragsteller verfügen und 
die erforderlich sind, um die Effizienzanforderungen in der Besonderen Ausgleichsregelung weiterzuentwickeln 
und eine Festlegung durchschnittlicher Strompreise zu ermöglichen. Bei-des dient der Umsetzung der Umwelt- 
und Energiebeihilfeleitlinien; dort sind Effizienzreferenzwerte und die Verwendung durchschnittlicher Strom- 
preise bei der Berechnung der Stromkostenintensität vorgesehen. Die Daten können insbesondere genutzt wer- 
den für die Vorbereitung und den Erlass der Verordnungen nach § 94 Nummer 1 und 2 EEG 2014 (neu). Auf- 
grund des engen Bezuges der Energieeffizienzanforderungen des § 64 Absatz 1 Nummer 3 EEG 2014 (neu) zur 
europäischen Energieeffizienz-Richtlinie können die Daten auch — in aggregierter und anonymisierter Form — 
für die Umsetzung der Energieeffizienz-Richtlinie genutzt werden, z.B. für eine Anrechnung des Beitrags ener- 
gieintensiver Unternehmen an der Erfüllung der Effizienzvorgaben aus der Richtlinie. 

Soweit es sich um für die Unternehmen sensible Daten handelt, sollen diese nicht an Beauftragte des Bundes- 
ministeriums für Wirtschaft und Energie oder des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle weiterge- 
geben werden. 

Zu Artikel 1 § 74 EEG 2014 (neu) 

ln § 74 EEG 2014 wird die Meldepflicht für Eigenversorger redaktionell an die Änderangen in § 61 EEG 2014 
angepasst. 

Zu Artikel 1 § 75 EEG 2014 (neu) 

Die Änderungen stellen klar, dass sich die Pflicht zur Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschafts- 
prüftmgsgesellschaft, einen Buchprüfer oder eine Buchprüftmgsgesellschaft nur auf die zusammengefassten 
jährlichen Endabrechnungen bezieht. Monatliche Zwischenabrechnungen sind hiervon nicht erfasst. 

Zu Artikel 1 § 81 EEG 2014 (neu) 

Neben einzelnen redaktionellen Anpassungen und einer Verbesserung der Übersichtlichkeit des Paragrafen wer- 
den zwei inhaltliche Änderungen zur EEG-Clearingstelle vorgenommen: 
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Erstens wird die Zuständigkeit der Clearingstelle auch auf die Anwendung der Eigenversorgungsregelung nach 
§61 EEG 2014 (neu) erstreckt. Dies ist folgerichtig, weil die Clearingstelle u.a. auch für die Messung des 
verbrauchten Stroms aus Emeuerbare-Energien-Anlagen zu-ständig ist. Die Clearingstelle EEG ist somit für 
das gesamte Rechtsverhältnis zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber zuständig. Infolge dessen ist diese 
Erweiterung der Zuständigkeit auch auf Emeuerbare-Energien- und Grubengasanlagen begrenzt; eine Zustän- 
digkeit zur Anwendung der Eigenversorgungsregelung z.B. bei KWK- Anlagen ist nicht vorgesehen. Hierfür 
sowie für alle weiteren Anwendungsffagen des § 61 EEG 2014 (neu) ist die Bundesnetzagentur zuständig. So- 
weit die Bundesnetzagentur Festlegungen zur Eigenverbrauch nach § 6 1 EEG 2014 (neu) trifft, sind diese selbst- 
verständlich, wie sich auch aus § 8 1 Absatz 3 Satz 2 EEG 2014 (neu) ergibt, von der Clearingstelle zu beachten. 

Zweitens wird Absatz 7 Satz 2 neu eingefügt. Diese Regelung, die auf entsprechende Vorläufer in der Verfah- 
rensordnung zurückgeht, stellt klar, dass die Clearingstelle in der Verfahrens-ordnung zeitlich konkret definierte 
Fristen für die nach § 81 Absatz 4 Nummer 1 EEG 2014 (neu) durchgeführten Verfahren, insbesondere die 
Einigungs- und Schiedsverfahren, regeln kann; dies soll bei der nächsten Novelle der Verfahrensordnung auch 
dort entsprechend um-gesetzt werden. Eine zeitlich bestimmt benannte Frist mit Nennung entsprechender 
Rechtsfolgen entspricht den gerichtlichen Prozessordnungen. Nur dann besteht die rechtsstaatlich gebotene 
Transparenz. Allein eine Verankerung zur Bestimmung von Fristen, ohne diese konkret im Einzelnen für das 
jeweilige Verfahren oder die erforderliche Verfahrenshandlung zu benennen, bedeutet, dass die Clearingstelle 
weiterhin wie bisher im Einzelfall zu Beginn eines Verfahrens individuelle Fristen mit den Verfahrensbeteilig- 
ten aushandelt oder diese bestimmt. Die Neuregelung erhöht daher die Verfahrenstransparenz und die Möglich- 
keit der Clearingstelle zu einer verfahrensleitenden Beschleunigung der Verfahren. Die Aufnahme der entspre- 
chenden Regelung setzt zugleich eine entsprechende Empfehlung der Evaluierung der Clearingstelle um. 

Zu Artikel 1 § 85 EEG 2014 (neu) 

ln Absatz 3 wird mit Nummer 4 eine neue Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur ein-geführt. Dies 
betrifft die Femsteuerbarkeit im Sinne des § 36 EEG 2014: Die Anforderungen an den Nachweis der Femsteu- 
erbarkeit variieren teilweise noch von Netzbetreiber zu Netzbetreiber. Die neu eingefügte Nummer 4 ermöglicht 
es der Bundesnetzagentur, eine Festlegung zu treffen, um das Verfahren für den Nachweis der Femsteuerbarkeit 
zu vereinheitlichen, z.B. ein Standardformular vorzugeben. 

Absatz 5 regelt die Zuständigkeiten innerhalb der Bundesnetzagentur beim Vollzug des EEG: Gmndsätzlich 
werden nach § 85 Absatz 4 und 5 EEG 2014 in Verbindung mit § 59 Absatz 1 EnWG auch die Entscheidungen 
der Bundesnetzagentur, die sie auf Grand ihrer Aufgaben nach dem EEG wahmimmt, von den Beschlusskam- 
mem der Bundesnetzagentur getroffen. Dies schließt Entscheidungen in der speziellen Form von Festlegungen 
ein. Die Einfügung eines Satzes 2 in § 88 Absatz 5 EEG 2014 stellt klar, dass die Entscheidungen im Bereich 
des Ausschreibungsverfahrens zur finanziellen Förderungen für Freiflächenanlagen nicht zwingend von den 
Beschlusskammem der Bundesnetzagentur getroffen werden müssen. 

Zu Artikel 1 § 86 EEG 2014 (neu) 

ln Absatz 1 wird ein neuer Ordnungswidrigkeitstatbestand für die Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare 
Anordnung nach § 69 Satz 2 EEG 2014, insbesondere einem Auskunftsverlangen des Bundesamtes für Wirt- 
schaft und Ausfuhrkontrolle über das Portal zur elektronischen Antragsstellung, eingeführt. Aufgrund der Be- 
deutung der Auskunfts- und Mitteilungs-pflicht für die Evaluierung und Weiterentwicklung der Besonderen 
Ausgleichsregelung und in Anbetracht ihrer wirtschaftlichen Bedeutung muss es eine Sanktion für Unterneh- 
men geben, die den Auskunftspflichten nicht nachkommen. 

ln Absatz 3 wird das Bundesamt für Wirfschaft und Ausfuhrkontrolle als Bußgeldbehörde für Versfüße gegen 
§ 69 EEG 2014 bestimmt; im Übrigen wird Absatz 3 an den geänderten Absatz 1 redaktionell angepasst. 

Zu Artikel 1 § 87 EEG 2014 (neu) 

Die bisherige Vorschrift zur Fachaufsicht in § 83 des Regierungsentwurfs entfällt und wird ersetzt durch die 
Regelung zum einstweiligen Rechtsschutz. Eine ausdrückliche Regelung zur Fachaufsicht ist nicht mehr erfor- 
derlich. Für das BAFA, die BNetzA und die BLE ergibt sich die Fachaufsicht bereits aus dem Ressortzuschnitt 
und den jeweiligen Errichtungsgesetzen dieser Behörden. Beim UBA wird die Fachaufsicht durch eine Verwal- 
tungsvereinbarung sichergestellt. 
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Durch den neuen § 87 Absatz 1 Halbsatz 2 EEG 2014 (neu), der auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Besonderen Ausgleichsregelung zurückgeht, wird gegenüber § 67 Ab-satz 1 EEG 2012 (neu) die Möglich- 
keit geschaffen, bei der Gebührenerhebung auch den Verwaltungsaufwand bei der jeweiligen Fachaufsichtsbe- 
hörde zu erheben. 

Zu Artikel 1 § 91 EEG 2014 (neu) 

ln Nummer 2 werden die Voraussetzungen geschaffen, dass Übertragungsnetzbetreiber Anlagen in Zeiten ne- 
gativer Preise abregeln können. Dies ist insbesondere in der Ausfallvermarktung relevant, ln diesem Fall ist 
eine Entschädigung nicht sinnvoll. 

Die Verordnungsermächtigung in Nummer 7 soll ermöglichen, die Einforderung der EEG -Umlage von Letzt- 
verbrauchem und Eigenversorgem den Netzbetreibem zu übertragen, an deren Netz diese Verbraucher ange- 
schlossen sind, ln diesem Fall soll auch eine Aufrechnung von Vergütungszahlungen, mit Forderungen zur 
Zahlung der EEG-Umlage möglich sein. Die Netzbetreiber reichen die Einnahmen an die Übertragungsnetzbe- 
treiber weiter. Auch hier ist eine Aufrechnung möglich, ln der Folge können auch die Regelung zu Abschlags- 
zahlungen und Datenübermittlung angepasst werden. 

Zu Artikel 1 § 93 EEG 2014 (neu) 

Nummer 1 Buchstabe a wird gestrichen, da die Inansprachnahme einer finanziellen Förderung bereits nach § 6 
Absatz 2 Nummer 5 EEG 2014 (neu) zu übermitteln ist, so dass es keiner zusätzlichen Ermächtigung bedarf. 
Im Übrigen werden nur redaktionelle Änderungen vorgenommen. 

Zu Artikel 1 § 94 EEG 2014 (neu) 

Durch § 94 EEG 2014 (neu) werden drei neue Verordnungsermächtigungen zur Besonderen Ausgleichsrege- 
lung für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geschaffen. Diese Ermächtigungen sind für die 
Umsetzung der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der EU-Kommission erforderlich: 

Die neue Verordnungsermächtigung in § 94 Nummer 1 EEG 2014 (neu) ermöglicht die Fest-legung von Effi- 
zienzreferenzwerten oder sonstigen Effizienzanforderungen, die bei der Berechnung des Stromverbrauchs im 
Rahmen der Berechnung der Stromkostenintensität nach § 64 Absatz 6 Nummer 3 EEG 2014 (neu) zur Anwen- 
dung kommen. Dies ist in den Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien vorgesehen. Bisher lässt sich die Anfor- 
derung aus den Leitlinien praktisch noch nicht umsetzen. Mit der Verordnung soll hierfür in den nächsten zwei 
Jahren die Grundlage geschaffen werden. Wenn Effizienzreferenzwerte oder sonstige Effizienzanforderungen 
festgelegt sind und zur Anwendung kommen, ist nach den Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien nicht mehr 
notwendigerweise das arithmetische Mittel des Stromverbrauchs der letzten drei Geschäftsjahre bei der Berech- 
nung der Stromkostenintensität zu verwenden. Bei der Entwicklung der Effizienzreferenzwerte oder sonstigen 
Anforderungen können sog. „early actions“ berücksichtigt (Buchstabe a) und Erkenntnisse aus dem Betrieb der 
Energie- und Umweltmanagementsystem herangezogen werden (Buchstabe b). 

§ 94 Nummer 2 EEG 2014 (neu) enthält ebenfalls eine neue Verordnungsermächtigung, die die praktische Um- 
setzung von Vorgaben aus der Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien er-möglichen soll, nämlich die Festlegung 
durchschnittlicher Strompreise, die für die Berechnung der Stromkostenintensität im Rahmen der Besonderen 
Ausgleichsregelung verwendet werden sollen. 

§ 94 Nummer 3 EEG 2014 (neu) ermächtigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Branchen in 
die Anlage 4 aufzunehmen oder aus ihr herauszunehmen, wenn und soweit dies für eine Angleichung an Be- 
schlüsse der Europäischen Kommission erforderlich ist. Gegenwärtig bildet die Anlage 4 vollständig die in den 
Anhängen 3 und 5 der Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien aufgelisteten Branchen ab, wie sie die Europäische 
Kommission in der Fassung vom 9. April 2014 beschlossen hat. Bei Unternehmen aus diesen Branchen sieht 
die Europäische Kommission eine Begrenzung der Förderkosten für emeuerbare Energien als mit dem Europä- 
ischen Beihilferecht vereinbar an. § 94 Nummer 3 EEG 2014 (neu) ermöglicht eine zügige Änderung der Anlage 
4 im Wege der Rechtsverordnung, wenn und soweit die Europäische Kommission künftig etwa auf Grund neu- 
erer Erkenntnisse weitere Branchen in die Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien aufnimmt oder Branchen man- 
gels Stromkosten- bzw. Handelsintensität wieder herausnimmt. Diese Möglichkeit zur Angleichung ist im In- 
teresse der Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen ungeachtet dessen erforderlich, dass das EEG 
einschließlich der Besonderen Ausgleichsregelung nach Auffassung der Bundesrepublik Deutschland keine 
Beihilfe im Sinne des Artikel 107 des Vertrages über die Arbeits-weise der Europäischen Union ist. 
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Zu Artikel 1 § 95 EEG 2014 (neu) 

Mit der neuen Nummer 6 wird eine Ermächtigung zum Erlass einer Verordnung zur Grünstromdirektvermark- 
tung geschaffen. Im EEG 2014 soll der Strom grundsätzlich nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 und den §§ 34 ff 
mit der Förderung durch die Marktprämie direkt vermarktet werden. Dabei darf jedoch die „grüne Eigenschaft“ 
des Stroms nicht gegenüber den Endkunden ausgewiesen werden. Denn der Stromkunde zahlt mit der EEG- 
Umlage bereits für die Erzeugung des Stroms aus emeuerbaren Energien. Die Grünstromeigenschaft ist also 
keine Leistung des Vermarkters und kann von ihm im Wettbewerb nicht eingesetzt wer-den. Im Ergebnis käme 
es andernfalls zu einer Überforderung, die zudem gegen das sog. Doppelvermarktungsverbot verstößt (§ 80 
Absatz 2 EEG 2014 (neu)). Von vielen Marktakteuren wurde allerdings das Bedürfnis nach einer Direktver- 
marktungsform geäußert, mit der die „grüne Eigenschaft“ des aus emeuerbaren Energien erzeugten Stroms aus- 
gewiesen werden kann. Ein solches Vermarktungsmodell soll u.a. eine weitere Möglichkeit eröffnen, die Ak- 
zeptanz des Ausbaus emeuerbarer Energien durch Grünstromprodukte zu erhöhen. Voraussetzung für den Er- 
lass einer solchen Verordnung ist ein Vermarktungsmodell, das mit dem Europarecht vereinbar und für das 
Gesamtsystem energiewirtschaftlich sinnvoll ist. Falls ein Modell entwickelt wird, das diese Anforderangen 
erfüllt, eröffnet die Verordnungsermächtigung die Möglichkeit, ein solches Modell einzuführen. Bei der Ent- 
wicklung eines solchen Modells wird neben der Konformität mit dem Europarecht und dem energiewirtschaft- 
lichen Nutzen für das Gesamfsysfem insbesondere zu beachten sein, dass es die EEG-Umlage im Vergleich zur 
Direktvermarktung in der Marktprämie zumindest nicht stärker belastet. 

Zu Artikel 1 § 98 EEG 2014 (neu) 

Bestandsanlagen werden weiterhin nicht mit der EEG-Umlage belastet. Diese Regelung wird 2017 evaluiert. 
Auf dieser Grundlage soll ein Vorschlag für eine zukünftige Regelung vorgelegt werden. Diese Neuregelung 
muss mit dem Beihilferecht vereinbar sein. 

Zu Artikel 1 § 100 EEG 2014 (neu) 

Zu Absatz 1 Nummer 3 

Nummer 3 wird um Übergangsbestimmungen zur Verringerung der Förderung bei negativen Preisen sowie 
Pflichtverletzungen nach §§24 und 25 ergänzt. 

Da eine Verringerung der Förderung bei negativen Preisen auf null nach den Umwelt- und Energiebeihilfeleit- 
linien nur für Neuanlagen erforderlich isf, regelt Nummer 3 die Nichtanwendbarkeit des § 24 EEG 2014 für 
Anlagen, die vor dem 1 . Augusf 20 14 in Betrieb genommen worden sind. Durch die weitere Einfügung in Num- 
mer 3 wird hinsichflich der Sanktionierung von Pflichtverletzungen nach § 25 EEG 2014 geregelt, dass bei 
Bestandsanlagen an die Stelle des anzulegenden Wertes nach § 23 Absatz 1 Satz 2 EEG 2014 der Vergütungs- 
ansprach des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der für die jeweilige Anlage maßgeblichen Fassung tritt. Dies 
ist aus Klarstellungsgründen erforderlich, da für Anlagen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen 
worden sind, nach § 100 Absatz 1 Nummer 4 und Nummer 10 EEG 2014 anstelle der anzulegenden Werte 
weiterhin die technologiespezifischen Vergütungsbesfimmungen der jeweils maßgeblichen Fassung des EEG 
anzuwenden sind. Daraus folgf, dass der richtige Bezugspunkt für die Reduzierung der Förderung bei diesen 
Anlagen nicht der anzulegende Wert, sondern der jeweilige Vergütungsansprach ist. Im Übrigen bleibt es in 
Nummer 3 bei der Fassung des Regierangsentwurfs, wonach auch für besfehende Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie, die ihrer bisherigen Meldepflicht nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe 
a EEG 2012 nicht nachgekommen sind, die Sanktion des § 25 Absatz 1 Nummer 1 EEG 2014 (Reduzierung des 
Anspruchs) greift. 

Zu Absatz 1 Nummer 5 

Bislang sah der Gesetzentwurf vor, dass alle Bestandsanlagen, die (optional) in der Direkt-vermarktung in der 
Marktprämie sind, ab 1. Januar 2015 femsteuerbar sein müssen. Nach Auskunft von Marktakteuren werden 
voraussichtlich nicht alle Bestandsanlagen, die derzeit in der Direktvermarktung sind, bis zum 1. Januar 2015 
auf die Femsteuerbarkeit umgerüstet werden kötmen. Dieser Stichtag wird daher auf den 1 . April 2015 verscho- 
ben, um den Anlagen ausreichend Zeit zur Umrüstung zu geben. 
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Zu Absatz 1 Nummer 8 

Nummer 8 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa regelt, um welchen Betrag die anzulegenden Werte in der Direkt- 
vermarktung bei Bestandsanlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind-energie und solarer Strahlungsenergie 
bis Ende 2014 zu erhöhen sind, da bei Bestandsanlagen die Managementprämie in die anzulegenden Werte 
nicht eingepreist ist. Nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der bislang geltenden Managementprämienverordnung 
(MaPrV) erhalten diese Anlagen für 2014 erzeugten Strom eine Managementprämie in Höhe von 0,6 Cent je 
Kilowattstunde, wenn sie femsteuerbar im Sinne von § 3 MaPrV sind. Nicht femsteuerbare An-lagen erhalten 
für 2014 erzeugten Strom nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 MaPrV hingegen nur 0,45 Cent je Kilowattstunde. Um 
für Strom, der zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 2014 in nicht-femsteuerbaren Anlagen erzeugt 
wird, keine Erhöhung der Managementprämie im Vergleich zur geltenden Rechtslage vorzunehmen, differen- 
ziert Nummer 8 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa nun ebenfalls nach femsteuerbaren und den übrigen Anlagen. 
Auch Buchstabe b Doppelbuchstabe aa zweiter Halbsatz nimmt diese Differenziemng vor, da die Femsteuer- 
barkeit für Bestandsanlagen nach § 1 00 Absatz 1 Nummer 5 EEG 2014 erst am dem 1 . April 2015 verpflichtend 
ist. 

Zu Absatz 1 Nummer 9 (neu) 

Die Regelung ordnet die Geltung der Übergangsvorschriften im EEG 2012 an, die sich auf Anlagen beziehen, 
die nach dem 31. Dezember 2011 in Betrieb gegangen sind. Diejenigen Übergangsregelungen in § 66 EEG 
2012, die für Anlagen mit einer Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2011 gelten, werden in Nummer 10 
geregelt. 

Zu Absatz 1 Nummer 10 (neu) 

Es wird für Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme bis 3 1 . Dezember 2011 die Geltung aller Regelungen des § 66 
EEG 2012 angeordnet, die für diese Bestandsanlagen relevant sind. Die in § 66 Absatz 1 erster Halbsatz EEG 
2012 angeordnete allgemeine Anwendung der Vor-schriften des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2011 geltenden Fassung soll nicht gelten, da nach der Gmndregel in § 100 Absatz 1 EEG 2014 die 
Vorschriften des EEG 2014 für alle Anlagen gelten sollen. Damit nicht in bestehende Vergütungsansprüche 
eingegriffen wird, wird analog zu § 100 Absatz 1 Nummer 4 EEG 2014 die Anwendung der Vergütungsvor- 
schriften des EEG 2009 angeordnet. Über § 66 EEG 2009 gelten anstelle der Vergütungsvorschriften des EEG 
2014 auch die vergütungsrelevanten Übergangsvorschriften des EEG 2009 weiter. Außerdem ergibt sich aus 
der Anwendung von § 66 EEG 2009 im Rahmen der Vergütungsvorschriften die Geltung des EEG 2004 für 
Anlagen mit Inbetriebnahme bis zum 3 1. Dezember 2008, und aus § 21 EEG 2004 folgt wiederum die Geltung 
der vergütungsrelevanten Vorschriften für Anlagen mit Inbetriebnahme bis zum 31. Juli 2004. 

Buchstabe e wurde ergänzt, da § 9 Absatz 4 EEG 2014 eine Ausnahme von der Sanktion des § 9 Absatz 7 EEG 
2014 regelt, die ansonsten bei Verstößen gegen § 9 Absatz 1, 2 EEG 2014 gelten würde. § 9 Absatz 1 und 2 
EEG 2014 sind jedoch auf EEG 2009-Anlagen gar nicht anwendbar. Daher muss § 9 Absatz 4 EEG 2014 auf 
diese Anlagen entsprechend angewendet werden. 

Die in § 96 Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe e des Regierungsentwurfs geregelte Anwendbarkeit der klarstellen- 
den Regelung zur Förderdauer in § 22 Satz 2 EEG 2014 für Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme bis 31. De- 
zember 2011 kann ohne inhaltliche Änderung entfallen. § 22 Satz 2 EEG 2014 ist schon deshalb anwendbar, 
weil — wie bereits erläutert - nunmehr die in § 66 Absatz 1 erster Halbsatz EEG 2012 angeordnete allgemeine 
Anwendung der Vor-schriften des Emeuerbare-Energien-Gesetzes in der am 3 1 . Dezember 2011 geltenden Fas- 
sung nicht gelten soll. Insofern kann § 21 Absatz 2 Satz 3 EEG 2004 ohnehin nicht mehr zur An-wendung 
kommen. Nach der Grundregel, dass die Bestimmungen des EEG 2014 für alle An-lagen gelten sollen, richtet 
sich die Frage des Beginns des Förderzeitraums somit auch für An-lagen mit Inbetriebnahme bis 3 1 . Dezember 
2011 nach § 22 Satz 2 EEG 2014. 


Zu Absatz 2 Satz 2 (neu) 

Der neue Satz 2 dient dem Schutz von bestehenden Anlagen, die Biogas zu Biomethan aufbereiten (sog. Gasauf- 
bereitungsanlagen). Er regelt daher eine Ausnahme von § 100 Absatz 2 Satz 1 EEG 2014 (neu) für Biomethan 
aus bestehenden Gasaufbereitungsanlagen, das heißt solchen, die vor dem 23. Januar 2014 zum ersten Mal 
Biomethan ins Gasnetz eingespeist haben, oder die vor dem 1. August 2014 zum ersten Mal Biomethan in das 
Erdgasnetz eingespeist haben und nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftig sind oder 
für ihren Betrieb einer Zulassung nach einer anderen Bestimmung des Bundesrechts bedürfen und vor dem 23. 
Januar 2014 genehmigt oder zugelassen worden sind. 
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Anlagen nach § 100 Absatz 2 Satz 1 EEG 2014, die ausschließlich Biomethan aus bestehen-den Gasaufberei- 
tungsanlagen nutzen, erhalten abweichend von der Grundregel in Satz 1 weiterhin die alten Fördersätze, wenn 
sie erst nach dem 1. August 2014 auf Biomethan umsteigen, aber bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen. 

Dadurch erhalten diese Biogasanlagen für den erzeugten Strom weiterhin die EEG-Vergütung in der Höhe, die 
bei Inbetriebnahme nach dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff gegolten hat, also auch, wenn 
die Inbetriebnahme nicht ausschließlich mit emeuerbaren Energien erfolgte. Dies entspricht in der Regel der 
Förderhöhe, auf deren Basis die Betreiber der bestehenden Gasaufbereitungsanlagen bei ihrer Investitionsent- 
scheidung kalkuliert haben. 

Aus dem Gedanken, den Bestand zu schützen, aber nicht auszuweiten, enthält Satz 3 eine weitere Regelung, die 
nötig ist, um den Status Quo an installierter Leistung von denjenigen Biogasanlagen zu erhalten, die zu den 
Fördersätzen vor Inkrafttreten des EEG 2014 Biomethan verströmen. Dadurch wird vermieden, dass im Ext- 
remfall „neue“ Biogasanlagen, die die Regelung nach Satz 2 nutzen, nur auf die bestehenden Gasaufbereitungs- 
anlagen zurückgreifen und gleichzeitig „alte“ Biogasanlagen (die schon vor dem 1. August 2014 ausschließlich 
mit Biomethan betrieben wurden) nur auf Biomethan von zukünftig neu errichteten Gasaufbereitungsanlagen 
zurückgreifen. Denn in diesem Fall würde die Biomethanerzeugung und die Förderung der Biomethanverstro- 
mung im Vergleich zum Status Quo deutlich ausgeweitet. Um dies zu vermeiden, bestimmt Satz 3, dass eine 
Anlage nach Satz 2 - die also nach dem 31. Juli 2014 zum ersten Mal Strom ausschließlich aus emeuerbaren 
Energien, hier Biomethan, erzeugt - nur dann einen Anspmch auf finanzielle Fördemng hat, wenn sie einen 
Stilllegungs-nachweis einer „alten“ Biogas-Bestandsanlage erbringt, die ausschließlich mit Biomethan betrie- 
ben wurde und mindestens die gleiche installierte Leistung hatte. Dieser Nachweis muss über das Anlagenre- 
gister geführt werden. Wenn dabei die stillgelegte Anlage eine höhere installierte Leistung hatte, erscheint es 
angemessen, dass der überschießende Teil, der nicht für die Anlage nach Satz 2 „verbraucht“ wurde, für eine 
andere Anlage verwendet werden kann, die ebenfalls von der Regelung in Satz 2 Gebrauch machen möchte. 

Zu Absatz 4 Nummer 1 

Durch die Ändemng in § 100 Absatz 4 Nummer 1 EEG 2014 wird sichergestellt, dass sich die Sanktion bei der 
Nichtvomahme der Nachrüstung nach der Systemstabilitätsverordnung nicht verändert und damit Ungleichbe- 
handlungen vermieden werden. Ansonsten würde sich die Sanktion bei Verstößen gegen die Nachrüstungs- 
pflicht während des bereits laufenden Nachrüstungsprozesses verändern. 

Zu Absatz 5 

Nach Nummer 3.1 Satz 2 der Anlage 1 zum EEG 2014 sind Reduziemngen der Einspeiseleistung für die Er- 
stellung der Hochrechnung von den Übertragungsnetzbetreibem nicht zu berücksichtigen. Der neue Absatz 5 
räumt den Übertragungsnetzbetreibem einen Übergangszeit-raum ein, um die Prozesse umzusetzen, die nötig 
sind, um die notwendigen Daten bzw. Prognosen zu den Reduziemngen der Einspeiseleistung zu ermitteln. 

Zu Artikel 1 § 101 Absatz 1 EEG 2014 (neu) 

Die sog. „Einfrierensregelung“ für Biomasseanlagen wird mit der Ändemng in Satz 1 auf Biogasanlagen be- 
schränkt. Dies entspricht der Gesetzesbegründung des Regiemngsentwurfs: Begründung und Gesetzestext fal- 
len hier bislang auseinander. Sinn und Zweck der Regelung ist die Begrenzung auf Biogasanlagen. Bei fester 
und flüssiger Biomasse isf eine vergleichbare Regelung nicht erforderlich. 

Mit der Regelung in § 101 Absatz 1 EEG 2014 (neu) soll die nachträgliche Erweitemng von Biogasanlagen 
begrenzt werden. Denn andernfalls würden die Anlagenbetreiber für die erweiterten Stromerzeugungskapazitä- 
ten einen Anspmch auf die hohen Vergütungen nach EEG 2004 bis EEG 2012 haben. Die mit der EEG-Reform 
erfolgte Absenkung der Vergütung für Strom aus Biomasse würde dadurch umgangen („Flucht in ein früheres 
EEG“). Die Möglichkeit und der Anreiz der nachträglichen Anlagenerweiterang reduziert sich im Wesentlichen 
auf Biogasanlagen. Nur bei Biogas ist es in der Vergangenheit zu deutlichen Überfördemngen gekommen, ins- 
besondere durch den „Gülle-Bonus“ und den dadurch ausgelösten Biogas-boom. Im Bereich der festen und 
flüssigen Biomasse verhindern hohe Brennstoffpreise das Interesse an Anlagenerweitemngen. Erweiterangen 
von Anlagen für fesfe Biomasse sind dar-über hinaus deutlich aufwendiger als bei Biogasanlagen. Oft kann man 
die bestehende Anlage gar nicht erweitern, sondern müsste eine neue (oder weitere) Anlage bauen. Hierfür 
gelten dann die neuen Vergütungssätze. Gewisse Effizienzgewinne (ohne Anlagenerweitemng) sind bei Anla- 
gen für feste Biomasse zwar möglich, die dadurch erreichbare Steigerang der Voll-laststundenzahl fiele aber 
praktisch nicht ins Gewicht, ln der Summe ist durch eine Beschränkung der Einfrierensregelung auf Biogas 
keine relevante Kostenbelastung zu befurchten. 
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Die Änderung in Satz 2 und 3 sorgt dafür, dass bei der Begrenzung der zukünftigen Förderung für Bestandsan- 
lagen auf die Höchstbemessungsleistung unangemessene Belastungen für Betreiber von Bestandsanlagen ver- 
mieden werden, die ihre Anlage bereits in der Vergangenheit erweitert haben oder die die Anlage bislang nur 
in vergleichsweise geringem Umfang aus-lasten konnten. Die fÖrderfahige Strommenge wird auf die tatsächli- 
che erreichte Höchstbemessungsleistung bis Ende 2013 begrenzt oder auf 95 Prozent der installierten Leistung 
am 31. Juli 2014— je nachdem, welcher Wert höher ist. Bestandsanlagen, die ihre Leistung in der Vergangenheit 
sehr gut ausfahren konnten, werden durch die erste Variante in ihrem Bestand geschützt. Alle anderen Bestands- 
anlagen, die ihre Leistung aus verschiedenen Gründen nicht so weit ausschöpfen konnten, werden durch die 
pauschale Annahme von 95 Prozent der installierten Leistung in ihrem Bestand geschützt. 

Zu Artikel 1 § 102 EEG 2014 (neu) 

ln Nummer 1 wird die Terminologie an das Energiewirtschaftsgesetz angepasst. Der dort verwendete Begriff 
Netzanbindungszusage ersetzt den Begriff Netzanschlusszusage. 

Nummer 2 sieht für Geothermie ähnlich wie für Windenergie auf See eine verlängerte Übergangsregelung vor. 
Die Ankündigung in § 2 Absatz 5 EEG 2014, die Höhe der finanziellen Förderung für Strom aus emeuerbaren 
Energien und Grubengas spätestens 2014 durch Aus-schreibungen zu ermitteln, wirft für viele Investoren die 
Frage auf, ob Projekte mit langen Planungszeiträumen noch eine Förderang erhalten können. Die Planungszeit- 
räume betragen bei Geothermieanlagen je nach Projekt zwischen 4 und 8 Jahren. Dabei fällt ein erheblicher Teil 
der Vorinvestitionskosten bei der ersten Bohrung an. Bis zur ersten Bohrung werden in der Regel ca. 70 Prozent 
der Gesamtinvestitionen getätigt. Daher besteht bei Geothermieanla-gen ein besonderes Bedürfnis für eine ver- 
längerten Übergangszeitraum bis hin zur Ausschrei-bung. Vor diesem Hintergrund soll die Übergangsvorschrift 
in § 102 EEG 2014 für Geothermieanlagen ähnlich bemessen werden wie bei Windenergieanlagen auf See. 
Geothermieanlagen erhalten demnach auch dann eine Förderung nach § 19 EEG 2014, wenn sie vor dem 1. 
Januar 2017 eine Zulassung nach dem Bundesberggesetz für die Aufsuchung (Hauptbetriebs-plan Aufsuchung) 
erhalten haben und vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb gegangen sind. Diese Zulassung ist die erste wesentliche 
Genehmigung nach dem Bundesberggesetz, die der Bohrung vorangeht und daher am ehesten als Auslöser für 
den Vertrauensschutz geeignet ist. 

Zu Artikel 1 § 103 EEG 2014 (neu) 

Die Vorschrift enthält nun die Übergangs- und Härtefallbestimmungen zur Besonderen Ausgleichsregelung. 
Die weiteren Übergangsbestimmungen werden in § 104 EEG 2014 (neu) verschoben. Die Regelungen entspre- 
chend weitgehend den Beschlüssen der Bundesregierung zur Besonderen Ausgleichsregelung vom 7. Mai 2014. 
Zu den Absätzen 1 und 2 

Die Absätze 1 und 2 enthalten die allgemeinen Übergangsvorschriften für die Umstellung der Besonderen Aus- 
gleichsregelung von dem bisherigen System des EEG 2012 auf die neuen Bestimmungen des EEG 2014. Sie 
stellen sicher, dass die betroffenen stromkosten- und handelsintensiven Unternehmen sich rechtzeitig auf die 
neuen Bedingungen einstellen und ihre Anträge hierauf ausrichten können. Die Absätze differenzieren hierbei 
zwischen den Anträgen für das Begrenzungsjahr 2015 (Absatz 1) und den Anträgen für das Begrenzungsjahr 
2016 (Absatz 2). Für das Begrenzungsjahr 2015 wird insbesondere die Antragsfrist vom 30. Juni 2014 auf den 
30. September 2014 verschoben, da das Gesetz erst zum 1. August 2014 in Kraft tritt (Absatz 1 Nummer 5). 
Diese Verschiebung der Antragsfrist und Absatz 1 Nummer 6 dieses Paragrafen gelten sowohl für stromkosten- 
und handelsintensive Unternehmen als auch für Schienenbahnen; die übrigen Regelungen der Absätze 1 und 2 
hingegen gelten nur für die stromkosten- und handelsintensiven Unternehmen. Spezielle Übergangsbestimmun- 
gen für Schienenbahnen finden sich im Übrigen in den Absätzen 5 und 6. 

Absatz 1 Nummer 1 ermöglicht es Unternehmen, die nach EEG 2012 kein Energie- oder Umweltmanagement- 
system oder kein alternatives Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz betreiben mussten (insbesondere 
Unternehmen mit einem Stromverbrauch von unter 10 Gigawattstunden), auch eine Begrenzung nach den §§ 
63 bis 69 EEG 2014 (neu) für das Jahr 2015 zu erhalten, wenn sie dieses Jahr keinen gültigen Nachweis hierfür 
vorlegen können. Dazu müssen sie nachweisen, dass es ihnen aufgrund der besonderen Umstände des diesjäh- 
rigen Antragsverfahrens nicht möglich war, einen solchen Nachweis rechtzeitig zu erlangen (sei es, weil sie von 
der Änderung erst so spät erfahren haben, dass sie den Betrieb eines Energie- o-der Umweltmanagementsystem 
oder eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz nicht rechtzeitig aufnehmen konnten. 
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sei es, weil in der Kürze der für die Antragsstellung verbleibenden Zeit kein Zertifizierungsprozess mehr mög- 
lich war). 

Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 1 legen fest, dass übergangsweise in den nächsten beiden Antrags- 
jahren bei der Bruttowertschöpfung noch nicht das arithmetische Mittel der letzten drei abgeschlossenen Ge- 
schäftsjahre allein maßgeblich ist, sondern im Antragsjahr 2014 nur das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr 
und im Antragsjahr 2015 das arithmetische Mittel der letzten beiden abgeschlossenen Geschäftsjahre herange- 
zogen werden kann. Die Unternehmen können damit Jahr für Jahr die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
nachweisen, bis ihnen Werte für die jeweils drei letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre vorliegen, aus denen 
das arithmetische Mittel errechnet werden kann. Die für ein weiter zurückliegendes Geschäftsjahr errechnete 
Brattowertschöpfung zu Faktorkosten muss nicht nachträglich geändert werden, auch wenn sich zum Zeitpunkt 
der Antragstellung für frühere Geschäftsjahre vor dem Hintergrund der Änderungen bei der Bilanz oder Ge- 
winn- und Verlustrechnung eine abweichende Bruttowertschöpfung ergeben würde. Dem Unternehmen steht 
die Möglichkeit der Vorlage einer geänderten Brattowertschöpfung für Geschäftsjahre vor dem letzten abge- 
schlossenen Geschäftsjahr jedoch frei. Wird eine geänderte Brattowertschöpfungsberechnung vorgelegt, so hat 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sie zu prüfen und zu berücksichtigen. Ebenso kann das 
Unternehmen bereits das arithmetischen Mittel der Brattowertschöpfung der letzten drei abgeschlossenen Ge- 
schäftsjahre (statt des letzten bzw. der beiden letzten Geschäftsjahre) vorlegen. 

Nach Absatz 1 Nummer 3 findet § 64 Absatz 6 Nummer 1 letzter Halbsatz EEG 2014 (neu) im Antragsjahr 
2014 noch keine Anwendung, um den antragstellenden Unternehmen ausreichend Zeit zu geben, an allen Ent- 
nahmepunkten und Eigenversorgungsanlagen Stromzähler zu installieren. 

Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Nummer 2 sehen vor, dass in den nächsten beiden Antrags-jahren die Strom- 
kostenintensität noch anhand der tatsächlichen Stromkosten im jeweils letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 
berechnet wird. Die Berechnung nach § 64 Absatz 6 Nummer 3 EEG 2014 (neu) ist erst in den folgenden 
Antragsjahren anzuwenden. Tatsächliche Strom-kosten sind in diesem Zusammenhang sämtliche für den 
Strombezug des Unternehmens entrichtete Kosten einschließlich insbesondere der Stromlieferkosten (inklusive 
Börse und Stromhändler), der Netzentgelte, eventueller Systemdienstleistungskosten und der Steuern. Hierbei 
sind Stromsteuer- und Netzentgelterstattungen - auch wenn ihre Höhe erst nach der Antragstellung, aber vor 
Beginn des Begrenzungszeitraums endgültig feststeht — sowie die Umsatzsteuer abzuziehen. Für eigenerzeug- 
ten, selbst verbrauchten Strom sind ebenfalls die tatsächlichen Stromkosten des Unternehmens darzulegen und 
anhand der Angaben nach § 64 Absatz 3 Nummer 1 EEG 2014 (etwa die installierte Leistung der Eigenversor- 
gungsanlage, die eingesetzten Energieträger und die Kosten hierfür; das Bundesamt für Wirtschaft und Aus- 
fuhrkontrolle kann weitere für die Ermittlung und Überprüfung der Kosten erforderliche Unterlagen und Nach- 
weise anfordem) zu überprüfen. Bei der Berechnung der Stromkostenintensität werden nur solche Strommen- 
gen berücksichtigt, für die nach § 61 EEG 2014 (neu) ei-ne Umlagepflicht besteht. Kosten für eigenerzeugte 
und selbst verbrauchte Strommengen, die einer der Ausnahmen des § 61 Absatz 2 bis 4 EEG 2014 (neu) unter- 
fallen, werden bei der Berechnung der Brattowertschöpfung und der Stromkosten nicht in Ansatz gebracht. 
Andem-falls würden Strommengen für die Voraussetzung der Begrenzung berücksichtigt, die selbst der Be- 
grenzung gar nicht unterfallen, da für sie ohnehin keine Umlage zu tragen ist. 

Anders ist dies nach dem jeweils zweiten Halbsatz von Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Nummer 2 nur, wenn 
das Unternehmen zwischenzeitlich von einer umlagebefreiten Eigenversorgung dauerhaft zu einer umlage- 
pflichtigen Stromversorgung übergegangen ist. Dies kann entweder bei einem dauerhaften Wechsel von Ei- 
genversorgung zum Strombezug von einem Elektrizitätsversorgungsuntemehmen gegeben sein oder wenn bis- 
lang umlagebefreite Strom-mengen aus Eigenversorgung erstmals nach § 61 EEG 2014 (neu) umlagepflichtig 
werden. Letzteres wird vor allem im Nachweisjahr 2014 relevant, weil erst im Laufe des Jahres 2014 mit In- 
krafttreten des EEG 2014 Strommengen aus Eigenversorgung erstmals nach § 61 EEG 2014 (neu) umlage- 
pflichtig und nach den §§63 ff. EEG 2014 (neu) in die Besondere Ausgleichsregelung einbeziehbar werden, ln 
beiden Konstellationen werden ausnahmsweise die tatsächlichen Kosten der an sich nicht berücksichtigungsfä- 
higen Strommengen in die Berechnung der Stromkostenintensität einbezogen. Damit wird ein übergangsloser 
Wechsel von der nicht umlagepflichtigen Eigenversorgung in die Besondere Ausgleichsregelung ermöglicht. 
Denn andernfalls könnte die Erfüllung der Voraussetzungen der Besonderen Ausgleichsreglung erst zeitverzö- 
gert nachgewiesen werden. 

Die Wirtschaftsprüferbescheinigung nach § 64 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe c EEG 2014 (neu) muss nach 
dem Halbsatz jeweils am Ende von Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Nummer 2 auch sämtliche Bestandteile 
der vom Unternehmen getragenen Stromkosten enthalten. 
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Absatz 1 Nummer 5 verlängert die Antragsfrist für das Begrenzungsjahr 2015 einmalig auf den 30. September 
2014. Dies gilt sowohl für die Anträge von stromkosten- und handelsintensiven Unternehmen nach § 64 EEG 
2014 als auch für Anträge von Schienenbahnen nach § 65 EEG 2014. 

Absatz 1 Nummer 6 stellt klar, dass bei der Bearbeitung aller Anträge — sowohl von stromkosten- und handels- 
intensiven Unternehmen als auch von Schienenbahnen — auf Begrenzung für das Jahr 2015, die bei Inkrafttreten 
des EEG 2014 noch nicht beschieden sind, mit Inkrafttreten des EEG 2014 die geänderten Vorschriften der §§ 
63 bis 69 EEG 20 14 — ggf. mit den zu-vor genannten Maßgaben - ausschließlich zur Anwendung kommen. 

Anträge können nicht mehr auf Grund des EEG 2012 beschieden werden. Nur Anträge, die die Voraussetzungen 
der §§ 63 bis 69 EEG 2014, die die Vorschriften der §§ 40 bis 44 EEG 2012 ändern, erfüllen, wird das Bundes- 
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle positiv bescheiden. Mit dem vorliegenden Gesetzgebungsvorhaben 
können sich alle Akteure bereits vor dem 30. Juni 2014 auf den Ablauf und die geltenden Voraussetzungen in 
2014 einstellen. Die Antragsfrist wird einmalig bis zum 30. September 2014 verlängert, so dass die Betroffenen 
ausreichend Zeit haben, Anträge nach den neuen Voraussetzungen für die Begrenzung im Jahr 2015 zu stellen. 

Zu Absatz 3 

Mit der Neuregelung der Besonderen Ausgleichsreglung nach den §§ 63 bis 69 EEG 2014 ändert sich der Be- 
grenzungsumfang der Unternehmen und selbständigen Untemehmensteile, die die Besondere Ausgleichsreg- 
lung schon bisher in Anspruch nehmen können, teilweise stark. Um einen sprunghaften Anstieg der Umlage- 
zahlungen für Unternehmen vom Jahr 2014 auf das Jahr 2015 zu vermeiden, sieht Absatz 3 Satz 1 eine Über- 
gangsregelung für die Jahre 2015 bis einschließlich 2018 vor: Der Umlagebetrag in Cent pro Kilowattstunde 
der im Jahr 2014 begünstigten Unternehmen darf sich in einem Jahr gegenüber dem Vorvorjahr jeweils maximal 
verdoppeln. Dadurch soll vermieden werden, dass Unternehmen durch einen kurzfristig star-ken Anstieg ihrer 
Umlagepflicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Die Unternehmen bekommen so die erforderliche 
Zeit, sich auf die Systemänderang einzustellen, bis dann ab 2019 die allein nach Maßgabe des § 64 EEG 2014 
begrenzte, von dem Unternehmen zu tragende Umlage des jeweiligen Jahres erreicht ist. Für Schienenbahnen 
ist diese Übergangsregelung nicht anwendbar, da hier der Anstieg weit weniger stark ausfällt. 

Die Regelung ist nach Satz 2 auch anwendbar auf solche Unternehmen, die einen bestands-kräftigen Begren- 
zungsbescheid für das Jahr 2014 erhalten haben, aber trotz eine Zuordnung zu Liste 1 künftig die Besondere 
Ausgleichsregelung nicht mehr in Anspruch nehmen können, weil ihre Stromkostenintensität nicht das gefor- 
derte Mindestmaß nach § 64 beträgt. Auch für diese Unternehmen soll ein sprunghafter Anstieg der Umlage- 
zahlung von einem Jahr auf das nächste durch einen plötzlichen völligen Wegfall der Begrenzung verhindert 
und Zeit für eine Systemumstellung gewährt werden. Die Regelung greift aber nur, wenn die Unternehmen 
weiterhin eine Stromkostenintensität von mindestens 14 Prozent nachweisen können. Andem-falls hätten sie 
auch bei Fortgeltung des EEG 2012 nicht mehr die Besondere Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen können. 
Insofern soll hier keine Besserstellung gegenüber der bisherigen Rechtslage erfolgen. Für die Berechnung der 
Stromkostenintensität gilt hierbei § 64 Absatz 6 Nummer 3 EEG 2014 bzw. die entsprechenden Übergangsbe- 
stimmungen der Absätze 1 und 2 dieses Paragrafen hierzu. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle berücksichtigt in den jeweiligen Begrenzungsentscheidun- 
gen für die Jahre 2015 bis 2018 diese Maximalsteigerung, wenn und soweit das Unternehmen in seinem Antrag 
angibt und entsprechend nachweist, welchen Betrag in Cent je Kilowattstunde es im jeweils den Nachweisen 
der Begrenzungsvoraussetzungen zu-grunde liegenden Geschäftsjahr gezahlt hat. Den entsprechenden Nach- 
weis stellt eine Wirtschaftsprüferbescheinigung nach § 64 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe c EEG 2014 dar, in 
der der tatsächlich gezahlte Betrag in Cent je Kilowattstunde bestätigt wird. Dies gilt ebenfalls für Unternehmen, 
die nach Satz 2 für die Jahre 2015 bis 20 18 eine Begrenzung auf jeweils maximal das Doppelte des Vorvorjahres 
erhalten können, obwohl sie die in § 64 EEG 2014 vorausgesetzte Stromkostenintensität nicht erfüllen. Diese 
Unternehmen müssen ebenfalls einen jährlichen Antrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
stellen, für den die §§ 64, 66, 68 und 69 EEG 2014 im Übrigen entsprechend anzuwenden sind. Die Unter- 
nehmen müssen also insbesondere auch einen Mindeststromverbrauch von einer Gigawatt-stunde an der betref- 
fenden Abnahmestelle und den Betrieb eines Energie- oder Umweltmanagementsystems oder eines alternativen 
Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz nachweisen. Unternehmen können im Rahmen einer Antrag- 
stellung auf Begrenzung nach den §§ 63 bis 69 EEG 2014 hilfsweise beantragen, anstelle der Begrenzung nach 
§ 64 EEG 2014 die Begrenzung nach diesem Absatz zu erhalten. 

Zu Absatz 4 

Mit der Neuregelung der Besonderen Ausgleichsregelung in den §§ 63 bis 69 EEG 2014 (neu) ändert sich im 
Vergleich zur Rechtslage des EEG 2012 auch der Kreis der Unternehmen, die eine Begrenzungsentscheidung 
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erhalten. Teilweise werden Unternehmen und selbständige Untemehmensteile, die derzeit über bestandskräftige 
Begrenzungsentscheidungen verfügen, künftig die Besondere Ausgleichsregelung nicht mehr in Ansprach neh- 
men können, sei es, weil sie keiner Branche nach Anlage 4 zuzuordnen sind, sei es, weil ihre Stromkostenin- 
tensität nicht das geforderte Mindestmaß beträgt, oder sei es, weil sie als selbständige Teile eines Unternehmens, 
das einer Branche nach Liste 2 zuzuordnen ist, die Voraussetzung des § 64 Ab-satz 5 EEG 2014 (neu) — Zuord- 
nung zu Liste 1 — nicht erfüllen (unabhängig von ihrer Stromkostenintensität). Absatz 4 schafft für diese Unter- 
nehmen und selbständige Untemehmensteile eine Härtefallregelung. Die Unternehmen und selbständigen Un- 
temehmensteile zahlen in den kommenden Jahren jeweils einen verringerten Satz von 20 Prozent der nach § 60 
Absatz 1 EEG 2014 ermittelten EEG-Umlage, ggf. zusätzlich begrenzt durch die nach Absatz 3 vorgesehene 
Maximalsteigerang. 

Die Unternehmen und selbständigen Untemehmensteile müssen weiterhin nachweisen, dass ihre Stromkosten- 
intensität mindestens 14 Prozent betragen hat. Andernfalls hätten sie auch bei Fortgeltung des EEG 2012 nicht 
mehr die Besondere Ausgleichsregelung in Anspruch nehmen können. Insofern soll hier keine Besserstellung 
gegenüber der bisherigen Rechtslage erfolgen. Für die Berechnung der Stromkostenintensität gilt hierbei § 64 
Absatz 6 Nummer 3 EEG 2014 bzw. die entsprechenden Übergangsbestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses 
Paragrafen hierzu. 

Die §§ 64, 66, 67, 68 und 69 EEG 2014 sind im Übrigen entsprechend anzuwenden; auch § 103 Absatz 3 EEG 
2014 findet Anwendung. Die Unternehmen müssen also insbesondere einen Mindeststromverbrauch von einer 
Gigawattstunde an der betreffenden Abnahmestelle und den Betrieb eines Energie- oder Umweltmanagement- 
systems oder eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz nachweisen sowie den Antrag 
auf Begrenzung für jedes Jahr im jeweiligen Vorjahr stellen. Unternehmen können im Rahmen einer Antrag- 
stellung auf Begrenzung nach den §§ 63 bis 69 EEG 2014 hilfsweise beantragen, im Fall der Ablehnung des 
Antrags auf Begrenzung nach § 6 1 EEG 2014 die Begrenzung nach diesem Ab-satz zu erhalten. § 65 EEG 2014 
ist hier nicht genannt, da die Härtefallregelung für Schienenbahnen keine Anwendung findet. 

Zu den Absätzen 5 und 6 

Die Absätze 5 und 6 entsprechen § 103 Absatz 4 und 5 EEG 2014 in der Fassung des Kabinettbeschlusses vom 
8. April 2014. Redaktionell sind die Bestimmungen an die neuen §§ 63 bis 69 EEG 2014 angepasst (Folgeän- 
derang). 

Zu Artikel 1 § 104 EEG 2014 (neu) 

Absatz 1 entspricht unverändert § 99 Absatz 1 EEG 20 14 in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 8. April 
2014. 

Absatz 2 entspricht unverändert § 99 Absatz 2 EEG 20 14 in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 8. April 
2014. 

Absatz 3 des § 99 in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 8. April 2014 entfällt. An dieser Stelle neu 
eingefügt wird eine Übergangsregelung für bestehende Eigenversorgungsanlagen, die ausschließlich Strom mit 
Gichtgas, Konvertergas und Kokereigas erzeugen. Für die-se muss die Eigenversorgung nicht 15-Minuten- 
scharf nachgewiesen. Die Regelung findet rückwirkend zum 1. Januar 2014 Anwendung, um das Jahr 2014 
einheitlich behandeln zu können. Erdgas darf nur eingesetzt werden, soweit dies zur Anfahr-, Zünd- und Stütz- 
feuerang erforderlich ist. 

Die Absätze 4 und 5 in der Fassung des Kabinettbeschlusses vom 8. April 2014 werden zu § 103 Absatz 5 und 
6, siehe oben. 

Zu Artikel 1 Anlage 1 EEG 2014 

ln Ziffer 1 . 1 dritter Spiegelstrich der Anlage 1 wird klargestellt, dass auch der Monatsmarkt-wert „MW“ in der 
Einheit Cent pro Kilowattstunde ausgedrückt wird. Dies ist eine redaktionelle Klarstellung, die die Kohärenz 
mit der Definition der Werte „MP“ und „AW“ sicher-stellt, und entspricht im Übrigen auch der Vorgängerre- 
gelung in Nummer 1.1 dritter Spiegel-strich der Anlage 4 EEG 2012. 


Zu Artikel 1 Anlage 2 EEG 2014 

ln Fußnote 5 wird der Verweis auf den Beuth-Verlag durch einen Verweis auf die FGW er-setzt, die die Her- 
ausgeberin des zitierten Dokuments ist. 
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Zu Artikel 1 Anlage 3 EEG 2014 

In Nummer 1.5 wird der Bezug auf das Anlagenregister gestrichen. Die Rechtsverordnung regelt, an wen die 
relevanten Daten übermittelt werden müssen. 


Zu Artikel 1 Anlage 4 EEG 2014 

Die neue Anlage 4 zum EEG 2014 enthält in Liste 1 diejenigen Branchen, die nach den Um-welt- und Energie- 
beihilfeleitlinien Ausnahmen von der Beteiligung an den Förderkosten der emeuerbaren Energien in Ansprach 
nehmen können. Sie entspricht Anhang 3 der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien. Liste 2 entspricht Anhang 
5 der Leitlinien und enthält Branchen, die nach Angaben der Kommission eine Handelsintensität von mindesten 
4 Prozent aufweisen. Nach den Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien können Unternehmen, die einer der Bran- 
chen nach Liste 2 angehören und auf Untemehmensebene eine Stromkostenintensität von mindestens 20 Prozent 
aufweisen, ebenfalls eine Ausnahme von der Beteiligung an den Förderkosten in Anspruch nehmen. Die weite- 
ren Voraussetzungen, um die Ausnahmen in An-sprach nehmen zu können, sind in § 64 EEG 2014 festgelegt. 


Zu Artikel 4 § 31 GasNZV 

Artikel 2 1 ersetzt Artikel 22, der entfallen kann, da die Anpassung der Besondere-Ausgleichsregelung-Gebüh- 
renverordnung an die Änderungen der §§63 ff. EEG 2014 durch gesonderte Änderangsverordnung erfolgen 
soll. Die Änderangsverordnung soll noch rechtzeitig für das Bescheidjahr 2015 in Kraft treten. 

Das bisherige Ziel für die Biogaseinspeisung in § 3 1 GasNZV wird gestrichen. Die Erschließung des bislang in 
§ 3 1 GasNZV genannten Biogaspotenzials ist unter gegenwärtigen Rahmenbedingungen unrealistisch. Der Po- 
tenzialabschätzung im bisherigen § 3 1 GasNZV liegt eine Abschätzung der vor etwa zehn Jahren ermittelten 
Rohstoffpotenziale für Biogas zu-grande. Ein Großfeil dieser Pofenziale isf zwischenzeitlich durch den ab 2004 
einsetzenden Biogasboom durch Biogas- Vorort- Verstromungsanlagen in Anspruch genommen worden und 
steht für Biomethan nicht mehr zur Verfügung. Mit den im Rahmen der EEG-Reform vorgesehenen Änderun- 
gen für die Stromerzeugung aus Biomethan (Wegfall des Biomethan-Einspeisebonus und der erhöhten Einsatz- 
stoffvergütung für nachwachsende Rohstoffe für neu mit Biomethan in Betrieb genommene Anlagen) wird sich 
die Stromerzeugung aus Biomethan voraussichtlich auf den bisherigen Status Quo an installierter Leistung des 
Anlagenbestands beschränken und damit stagnieren. Es besteht auch kein energiewirtschaftliches Interesse, die 
Stromerzeugung aus Biomethan deutlich zu steigern. Biomethan-BHKW gehören zu den teuersten durch das 
EEG geförderten Technologien. Die Vorteile der Speicherbarkeit im Erdgasnetz wiegen die Mehrkosten nicht 
auf Der weitere Ausbau zur Erreichung der Energiewende-Ziele soll auf kostengünstige Technologien kon- 
zentriert werden. Wesentliche Kostensenkungspotenziale bestehen nicht. Für die Haupteinsatzstoffe zur Bio- 
methanerzeugung (insbesondere Mais und andere landwirtschaftlich erzeugte nachwachsende Rohstoffe) wer- 
den sogar tendenziell Kostensteigerangen erwartet. Da Biomethan deutlich teurer ist als Erd-gas, begrenzt dies 
auch die Einsatzchancen im Wärmemarkt und als Biokraftstoff. Im Biokraftstoffbereich kommt wegen der 
Möglichkeit zur Doppelanrechnung auf die Biokraftstoff-quote hauptsächlich Biomethan aus Rest- und Abfall- 
stoffen zum Einsatz. Das dafür zur Verfügung sfehende Biomassepotenzial ist jedoch begrenzt. 


Zu Artikel 6 Nummer 5 (§ 17d Absatz 6 EnWG) 

Mit der Ergänzung in § 17d Absatz 6 Satz 1 EnWG wird für Windenergieanlagen auf See, die im Küsfenmeer 
errichtef werden und die daher keine Zulassung nach § 1 Nummer 10a des Seeaufgabengesefzes erhalten, die 
entsprechende Zulassung nach dem Landesrecht bzw. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz der Zulassung 
nach § 1 Nummer 10a des Seeaufgabengesetzes gleichgestellt. 

In § 17d Absatz 6 Satz 3 EnWG wird die Befugnis der Reguli erangsbehörde zur Entziehung der Anbindungs- 
kapazität modifiziert. Das Wort „kann“ wird durch „soll“ ersetzt und so die Entziehung zur gesetzlich vorgese- 
henen Regel, wenn die Fristen des Satzes 3 durch Betreiber von Windenergieanlagen auf See nicht eingehalten 
werden. Infolge dessen bedarf es keiner spezifischen Ermessensabwägung der Regulierangsbehörde mehr, um 
die Rechtsfolge des Satzes 3 anzuordnen. Umgekehrt bleibt der Regulierangsbehörde aber ein Spielraum, von 
der Entziehung abzusehen. Dies kommt z.B. in Konstellationen in Betracht, in denen die Fristen zum Errich- 
tungsbeginn und zur Herstellung der Betriebsbereitschaft nur geringfügig über-schritten werden und somit eine 
Kapazitätsentziehung eine unbillige Härte darstellen würde. Möglich ist es aber auch dann, von der Entziehung 
abzusehen, wenn auf Grand einer von der Regulierangsbehörde zu treffenden Prognose die Entziehung nicht 
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erforderlich ist, um das Ziel zu erreichen, bis einschließlich 2020 die Windenergieanlagen auf See in Höhe von 
6,5 Gigawatt zu installieren. 

Neben diesen inhaltlichen Änderungen werden in § 17d Absatz 6 Satz 3, Absatz 8 Nummer 2 und 3 EnWG 
Anpassungen zur sprachlichen Vereinheitlichung vorgenommen. 


Zu Artikel 6 Nummer 6 (§ 17e Absatz 2 EnWG) 

Die Änderungen in Absatz 2 erfolgen aus redaktionellen Gründen. Die Verweise auf die Fördervorschriften für 
die Windenergie auf See werden auch in § 17e Absatz 2 an die Neunummerierung des EEG angepasst und ein 
fehlerhafter Verweis in § 17e Absatz 2 Satz 6 korrigiert. 


Zu Artikel 6 Nummer 10 (§ 49 EnWG) 

Das Europäische Parlament hat nach langen Verhandlungen einem Richtlinienentwurf über den Aufbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe zugestimmt, in dem u.a. die Stecker-standards für Ladeeinrichtungen 
für Elektrofahrzeuge vereinheitlicht und verbindlich vorgeschrieben werden. Die Richtlinie wird voraussicht- 
lich in den nächsten Tagen den Rat passieren und dann in Kraft treten. 

Eine erfolgskritische Voraussetzung für die Entwicklung der Elektromobilität ist das Vorhandensein von aus- 
reichenden, interoperablen Ladeeinrichtungen. Private Investitionen in den Aufbau der Ladeeinrichtungen blie- 
ben in der Vergangenheit insbesondere deshalb aus, weil die notwendige Investitionssicherheit in Form von 
einheitlichen Standards nicht gegeben war. 

Deshalb besteht branchenübergreifend Konsens, dass die Richtlinienvorgaben schnellstmöglich in nationales 
Recht umgesetzt werden müssen. Diese schnelle Umsetzung wird durch die Anpassung der bestehenden Er- 
mächtigungsgrundlage des § 49 EnWG zugunsten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesrat) ermöglicht. Die Änderung des EnWG geht auf einen entsprechenden Vorschlag 
des Bundesrates zu-rück, dem sich die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung angeschlossen hat. 


Zu Artikel 6 Nummer 11 (§ 53b EnWG) 

Die Verordnungsermächtigung zum Gesamtanlagenregister in § 53b EnWG wird gegenüber der Fassung des 
Regierungsentwurfs an einzelnen Stellen angepasst. 

In Nummer 1 werden öffentlich zugängliche Ladeeinrichtungen für Elektromobile aufgenommen, so dass künf- 
tig auch diese Infrastruktur mit ihren Standorten im Rahmen einer entsprechenden Rechtsverordnung vom Ge- 
samtanlagenregister erfasst werden kann. Die Elektromobilität kann in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, um 
überschüssige Stromerzeugung aus emeuerbaren Energien mittels lastvariablem, zeitlich gesteuertem Laden 
aufzunehmen. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, die Ladeinffastruktur an zentraler Stelle im Gesamtanlagenre- 
gister zu erfassen und den Netzbetreibem zur Verfügung zu stellen. 

Nummer 8, die eine Ermächtigung zur Regelung von Festlegungskompetenzen für die Bundesnetzagentur ent- 
hält, wird so ergänzt, dass neben der Festlegung zusätzlicher zu übermittelnder Daten auch festgelegt werden 
kann, dass Daten nicht mehr übermittelt werden müssen, soweit dies für den Zweck der Gewährleistung und 
Überwachung der Versorgungssicherheit nicht mehr erforderlich ist. Insoweit wird Nummer 8 im Sinne der 
Datensparsamkeit den parallelen Festlegungskompetenzen zum EEG-Anlagenregister in § 93 Nummer 12 EEG 
2014 angeglichen. 


Zu Artikel 6 Nummer 15 (§ 118 EnWG) 

In Absatz 13 werden die Fristen für Windenergieanlagen auf See mit unbedingter Netzanbindungszusage um 
sechs Monate verlängert. Im Übrigen sind die Änderangen in § 118 EnWG redaktioneller Natur. 

Der Regierangsentwurf gewährt Offshore-Projekten mit unbedingter Netzanbindungszusage, die nach dem der- 
zeit geltenden § 17d Absatz 3 Satz 3 und 4 EnWG mangels Baubeginn vor der Übertragung ihrer Netzkapazität 
stehen eine Frist von sechs Monaten, um eine finale Investitionsentscheidung zu treffen und so eine Entziehung 
der Kapazität nach § 17d Absatz 6 Satz 3 EnWG zu entgehen. Diese Frist wird auf zwölf Monate verlängert. 
Dies ist erforderlich, um den betroffenen Projekten, die sich unter anderem auch auf Grand der Unsicherheiten 
über die künftigen rechtlichen Rahmenbedingungen teilweise in einer schwierigen Lage befinden, eine realisti- 
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sehe Entwicklungsperspektive zu bieten. Das Ausbauziel von 6,5 GW bis 2020 wird dadurch nicht beeinträch- 
tigt, da an andere investitionsbereite Projekte durch den Puffer in Höhe von 1,2 GW (§118 Absatz 14 EnWG) 
ausreichend Kapazitäten vergeben werden können. 

Durch die Verlängerung der Frist für die Vorlage verbindlicher Verträge auf zwölf Monate verschieben sich 
auch die Fristen für den Errichtungsbeginn und die Herstellung der Betriebs-bereitschaft auf 24 bzw. 54 Monate. 

ln Absatz 13 wird im Übrigen durch die Einfügung der Wörter „nach Absatz 12“ klargestellt, dass die Über- 
gangsregelung nur solche Windenergieanlagen auf See betrifft, die noch auf Basis einer unbedingten Netzan- 
bindungszusage an das Netz angeschlossen werden. Die weiteren Änderungen in Absatz 13 dienen der sprach- 
lichen Vereinheitlichung. 

Der bisherige Absatz 13, der durch Artikel 3 des Absatz 4 des Gesetzes vom 4. Oktober 2013 (BGBl. 1 S. 3746) 
eingefügt worden ist, wird Absatz 15. 


Zu Artikel 10 Änderung der Systemstabilitätsverordnung 

Die Änderung des Verweises auf § 6 Absatz 3 EEG 2012 soll sicherstellen, dass sich der Adressatenkreis der 
zur Nachrüstung verpflichteten Anlagen nicht verändert. Die Pflicht zur Ausstattung von Anlagen mit techni- 
schen Einrichtungen zur Abregelung der Anlagenleistung bei Netzengpässen trifft auch Photovoltaikanlagen. 
Da bei Photovoltaikanlagen bereits das einzelne Photovoltaikmodul eine Anlage im Sinne des § 5 Nummer 1 
EEG 2014 (ehemals § 3 Nummer 1 EEG 2012) darstellt, werden die Photovoltaikmodule bezüglich der Schwel- 
lenwerte in § 9 Absatz 1 und 2 nach § 9 Absatz 3 EEG 2014 zusammengefasst, wenn sich die Anlagen auf 
demselben Dach oder demselben Grundstück befinden. Bisher erfolgte diese Zusammenfassung, wenn sich die 
Anlagen in unmittelbarer räumlicher Nähe oder auf demselben Grundstück befanden. Die Änderung bei der 
Anlagenzusammenfassung soll im Rahmen der Systemstabilitätsverordnung nicht erfolgen, da sich ansonsten 
der bisherige Adressatenkreis der Systemstabilitätsverordnung ändern würde. Dies würde das Nachrüstverfah- 
ren erschweren und zu Ungleichbehandlungen führen. Daher wird durch die Änderang nicht mehr auf den neuen 
§ 9 Absatz 3 EEG 2014, sondern auf die Anlagenzusammenfassung nach dem alten § 6 Absatz 3 EEG 2012 
verwiesen. 


Zu Artikel 11 § 2 Bundesbedarfsplangesetz 

ln § 2 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „oder unmittelbar neben“ gestrichen. Mit der Änderung soll bei der 
Realisierung der Pilotvorhaben nach § 2 Absatz 2 des Bundesbedarfsplangesetzes im Einzelfall eine Parallel- 
führung eines Erdkabels mit einer bestehenden Hoch- oder Höchstspannungsfreileitung ermöglicht werden. 

Damit bleibt der sinnvolle Ausschluss einer Erdverkabelungsmöglichkeit dort bestehen, wo die HGÜ-Leitung 
in einer bestehenden Trasse errichtet werden soll (z.B. Mitführung auf bereits bestehenden oder bereits zuge- 
lassenem Freileitungsgestänge, oder Leitung weitestgehend im Bereich einer zurückzubauenden Bestandsan- 
lage). Für das Bestehen dieser Ausnahme spricht eine geringere Eingriffsintensität gegenüber einer parallel zu 
errichtenden Kabeltrasse mit neuen und andersartigen Umweltauswirkungen. 


Zu Artikel 12 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 

Der bisherige Artikel 12 ist zu streichen, da mit dem neu eingefügten § 40 Absatz 4 EEG 2014 (neu) der Aus- 
schluss der Errichtung neuer Stauanlagen zur Wasserkraftnutzung wie bis-lang im EEG geregelt wird. Er wird 
ersetzt durch den bisherigen Artikel 13 zur Änderung der Biomasseverordnung. 


Zu Artikel 13 Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 

In § 7 KWKG wird eine Verordnungsermächtigung eingefügt, die es ermöglicht, die Förder-zuschläge für 
KWK-Strom, der nicht in ein Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist wird, anzupassen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Strom im Zuge des neuen § 61 EEG 2014 mit der EEG-Umlage belastet wird und dass die 
Anpassung erforderlich ist, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage zu ermöglichen. Hierbei kann die 
Verordnung auch unter-schiedliche Vergütungssätze für unterschiedliche Anlagen oder unterschiedliche Ein- 
satzfelder der KWK (z.B. für KWK-Anlagen in industriellen Anwendungen) vorsehen. Ziel ist es, dass die 
Belastung insbesondere der Industrie durch die neue Eigenversorgungsregelung des § 61 EEG 2014 auf 15 
Prozent der EEG-Umlage begrenzt bleibt. Hierbei sind sowohl die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen als auch 
Überförderangen zu vermeiden. 
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Zu Artikel 15 Änderung der Biomassestrom-Naehhaltigkeitsverordnung 

Die Änderung berichtigt in § 67 Absatz 1 Nummer 1 und § 73 Absatz la die Verweise auf das Gesamtanlagen- 
register nach § 53b EnWG. 


Zu Artikel 16 Änderung der Ausgleiehsmeehanismusverordnung 

Die bisher in Artikel 17 enthaltenen Änderungen werden um einen weiteren Punkt ergänzt. Die Subdelegation 
an die Bundesnetzagentur in § 1 1 Ausgleichsmechanismusverordnung wird erweitert, ln der Folge kann durch 
Änderungen der Ausgleichsmechanismus-Ausführangsverordnung die Aufgabe, die EEG-Umlage von Ei- 
genversorgem zu erheben, auf die Verteilnetzbetreiber übertragen werden. Auch die damit verbundenen Ände- 
rungen an In-formations- und Veröffentlichungspflichten können in der Ausgleichsmechanismus-Ausführungs- 
verordnung geregelt werden. 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

Berlin, den 24. Juni 2014 


Thomas Bareiß 

Berichterstatter 
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